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环 状 天 生 忆 恋 计 下心 


环 状 天 和 粮 在 事 守 上 延 能 说 是 一 个 粽 圈 ， 而 不 能 说 是 天 入 o 过 种 入 圈 奥 其 他 
高 遇 率 迎 圈 相同 ， 普 通常 与 可 玫 储 电器 阔 联 如 第 一 图 ， 用 以 作 调 节 灶 路 ， 使 生 外 来 


电 识 雍 振 。 所 以 环 状 天 稍 ， 可 
襄 是 一 个 大 型 的 高 遇 率 调 人 凶狠 
辆 ， 设 证 的 方法 ， 和 与 设计 普通 
蛛 多 式 或 贺 简 式 高 遇 雁 义 圈 相 
同 ， 要 使 它 的 请 道 率 与 调节 储 
电器 的 最 大 储 电 量 配合 时 ， 能 
与 广播 波段 的 最 长 波长 谐振 o 


环形 天 名 的 形式 ， 最 





环 状 天 线 


调 爱 
在 
从 调 

= 二 


普通 者 篇 箱 形 * 及 螺旋 形 “* 两 种 ( 见 第 二 和 与 第 三 图 ) o 环 状 天 义 有 方向 性 ， 如 环 状 天 
久 的 平面 与 电 钠 傅 来 的 方向 成 直角 时 ( 见 第 四 图 甲 )， 则 因 电 识 在 环 状 天 久 左 右 璀 撑 
的 壮 委 上 同时 产生 一 种 电感， 假定 由 过 种 电 奈 而 产生 的 电流 是 向 下 而 行 时 ， 则 因 环 


小 ) 
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( 画 


洲 州 和 东兴 吕 过 


关 了 0OX Type 





考 反 凡 DiTral Type 


状 天 穆 雨 逮 志 流 的 方向 俗 相反 ， 所 以 
两 滤 的 电压 便 会 互 相 中 和 ，〈 见 第 四 
图 乙 ) 在 收音 楼 中 便 收 不 到 电讯 了 
如 旋转 组 状 天 称 使 它 的 平面 生 电 讯 伟 
来 的 矿 向 成 平行 时 ( 见 第 五 图 里 )， 则 
电讯 先 傅 至 环 状 天 粮 的 一 兆 〈 如 第 五 
图 乙 中 的 右 滤 ) ， 然 后 再 傅 至 另 一 逮 
(如 图 中 的 无 兆 )， 所 以 在 舟 状 天 称 十 


多 ”和 兆 所 请 起 的 电讯 电压 不 会 同时 一 样 强 


弱 ， 所 以 雨 罗 的 电讯 不 会 完 公 中 和 ， 
因此 在 环 状 天 义 中 便 有 电 恕 电流 流动 
o 在 收 状 天 称 上 ， 雨 按 半 称 的 距 龄 如 
悉 大 ， 则 所 收 到 的 电 识 也 乱 强 。 所 已 
将 环 状 天 入 的 平面 转 至 奥 电 讯 传 来 的 
方向 成 平行 时 ， 所 收 得 的 电 训 可 以 最 
强 。 委 沿 90 度 情 动 ， 则 电讯 便 会 减弱 
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， 圭 到 平面 与 电 训 传 来 的 方向 成 垂直 时 ， 四 识 便 会 减 至 雾 度 。 由 此 灿 之 ， 可 昂 如 在 


构造 上 将 环 状 天 入 两 边 的 距 衣 加 
大 ， 则 所 收 得 的 电讯 强度 便 也 会 
增高 。 倘 使 将 环 状 天 入 两 多 的 距 
- 欢 增 加 到 所 和 欲 接收 波长 的 二 分 之 
一 长 度 时 ， 则 在 理论 上 环 状 天 米 
上 所 狼 起 的 电压 可 以 最 大 ， 因 乱 
当天 称 的 一 婉 的 电 识 电 压 内 至 最 
正 时 ， 其 他 一 兆 的 电压 恰 在 最 负 
: 所 以 电讯 电流 全 部 可 在 环 状 天 
特 中 流动 ， 不 致 自 相 中 和 .不 过 
在 事实 上 ， 环 状 天 糠 两 下 的 距 见 
当然 不 能 有 二 从 之 一 所 欲 接收 淫 
长 的 长 度 ， 但 两 挡 的 距 摊 能 僵 大 
和 仿 佳 ， 则 是 一 个 扰 可 否认 的 原则 
O 

环 状 天 儿 两 录 的 垂直 部 
份 如 能 僵 长 ， 则 因 在 空中 接收 无 





称 电 波 的 尊称 的 长 度 增加 ， , 在 适 雨 根 尊称 上 所 产生 的 志 识 电 服 便 也 合唱 大 所 则 
状 天 称 雨 汪 的 重 直 部 份 能 仿 长 则 侣 佳 由 此 可 见 环 状 天 粮 的 两 揭 ， 非 住 互相 距离 伍 


FF 
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第 as 


一 庆 天 组 方向 大 伍 佳 ， 而 两 巡 的 长 度 也 遥 合 长 僵 妙 o 换 


一 句 话 就 ， 就 是 环 状 天 义 的 面积 如 能 合 大 
” 则 所 收 得 的 电 计 也 合 强 


此 外 在 设计 环 状 天 糠 膛 有 代 种 也 
很 重要 的 条件 : 环 状 天 称 的 圈 数 如 僵 多 ，” 
则 所 接 得 的 志 雇 亦 登 强 o 不 过 环 状 天 糠 的 
艳 遵 率 是 受 着 所 欲 接 收 志 波 的 明 奉 所 限制 
的 ， 所 以 如 和 欲 增加 圈 数 ， 旭 应 将 各 圈 半 的 
距 郁 加 大 o 各 圈 半 的 距 见 加 大 还 有 三 种 好 
上 处， 就 是 称 圈 的 注 佑 储 电 量 可 以 减低 ， 评 
前 率 得 以 二 高， 所 以 调节 烷 路 的 损失 因 以 
减少 o 不 过 普通 四 凋 共 长 狗 在 4 咀 以 内 的 
环 状 天 稼 ? 各 图 距 砍 如 增加 至 未 时 以 上 ， 


”或 四 遇 共 长 鹊 在 8 呢 羽 内 的 环 状 天 久 ， 各 “ 


图 摆 雁 如 增加 至 又 时 以 上 ， 糠 图 捐 失 的 减 
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少 便 不 明显。 此 外 环 状 天 义 的 圈 数 增多 之 和 后， 则 所 用 的 铀 和 综 长 度 也 增长 ， 钢 和 的 阴 
力 便 会 增 大 ， 久 圈 的 损失 也 随 之 


一 环 共 天 级 方 铭 增高 o 
音 扰 一 定 ， 无 论 物 在 一 块 平板 或 林 
箱 上 都 可 以 ， 不 过 在 又 拓 天 称 中 


雷 训 方向 。” 间 最 佳 不 要 放 人 金属 的 东西 ， 因 篇 
在 调节 义 圈 的 磁场 中 如 有 人 金属 物 
， 便 会 产生 涡流 而 使 所 收 得 的 电 
<“ 读 受 到 损失 o 所 以 在 环 状 天 和 糠 中 
闻 ， 例 如 环 状 天 贸 架 及 支持 物 等 
) 都 计 以 绝缘 物质 秽 成 o 普通 需 
< 多 济 起 见 ， 架 子 可 用 木质 秽 成 ， 
志波 1 在 熏 铀 名 接触 的 地 方 另 用 膝 木 琉 
璃 等 绝缘 优良 的 东西 隔 开 o 粮 之 
) 在 环 状 天 多 中 间 的 支持 物质 〈 
更 其 是 与 钢 匈 接 希 部 份 ) ， 能 剑 
用 得 少 则 合 佳 ， 例 如 第 二 第 三 图 的 支架 ， 便 是 一 种 优良 环 状 天 儿 文 架 的 例子 o 
环 状 天 名 雨 端 引出 的 遵 穆 ， 应 互相 有 相当 的 距离 ， 切 总 用 电 恰 花 多 等 绞 合 
-的 章 绿 ， 否 则 电讯 便 会 大 跌 o 
在 上 海 等 志 训 很 多 的 
-区 二 ， 或 痢 近 有 大 电力 电 侣 的 
地 方 ， 利 用 环 状 天 儿 的 方向 性 
2 可 以 使 收 癌 楼 的 选择 性 大 二 
o 不 过 用 从 接收 过 地 微弱 的 电 : 
谢 时 ， 环 状 天 义 的 露 敏 度 不 及 
晨 外 天 称 。 普 通 环 状 天 多 接 收 
电讯 的 能 力 熏 屋外 天 义 接 收 电 
读 的 能 力 的 比例 ， 可 用 下 例 公 
式 表 示 出 来 : 





(第 五 图 ) 





” ” 环 状 天 匈 的 面积 X 圈 数 
电 武 肝 度 一 属 外 天 入 的 高 度 X 波 其 X 015898 
例如 一 只 环 状 天 糙 的 面积 需 3 平方 蝶 ， 圈 数 需 15 圈 o 如 政之 有 830 呐 高 的 屋外 天 久 。 
人 那 来 状 天 和 的 证 识 强 度 从 
je 3X15= 45 
RE CGITIEEDELEUIEHOSEIDEREEGEEEEERESLAOCNSCDILISEEEEREEESEEESRSTXSIREEIEEEEOOSIGRESERSL- -RET- 
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屋外 天 义 的 电讯 强度 乱 





30 x 300 X 0. 1593 -= 1333.7 
两 种 电讯 强度 的 比例 移 
45 
1333.7 二 
可 见 环 状 天 称 所 收 得 的 电 训 强度 大 狗 仅 及 屋外 天 久 的 三 十 分 之 一 。 不 过 演 庄 所 举 的 


o 倘 使 用 普通 非 导 和 节 式 的 收 昔 天 称 ， 那 未 
与 环 状 天 粮 的 比例 给 然 <TZ 





没有 过 未 大 ， 但 仍 以 屋 环 状 天 线 
外 天 粽 需 露 敏 。 所 以 用 机 
环 状 义 圈 调节 的 天 糠 ， 
有 了 时 也 有 加 用 天 地 久 的 汪 
必要 
图 
在 用 环 状 义 轿 二 
的 收 昔 机 上 加 接 天 地 多 


的 方法 ， 最 简便 的 是 如 
第 六 图 ， 将 天 地 久 从 别 接 在 环 状 天 久 的 两 端 上 e 如 和 欲 增加 收音 楼 的 选择 性 ， 则 可 将 
天 粮 接 在 环 状 称 因 的 分 头 上 ， ) 如 第 七 图 。 如 过 个 从 标底 接 地 端 仿 近 ， 则 选择 性 合 佳 
o 另 一 种 方法 是 在 环 
- 央 天 粮 旁 再 悉 一 二 圈 
”  ” 当 作 初 航 圈 也 可 以 o 
还 有 一 种 方法 是 在 原 
来 的 环 状 稼 圈 中 再 加 
-个 坟 本 的 环 状 义 圈 
” 当 作 天 糠 图 ， 如 第 九 
“图 。 旋转 天 稼 圈 使 全 
_ 原 有 环 状 入 圈 的 角度 
辣 傈 量 面 ， 可 使 交 四 间 的 配 全 随意 夫 尖 关节 收音 的 浊 至 性 。 
用 环 状 天 久 的 收 划 机 因 需 天 久 贸 收 电 识 的 能 力 很 征 能， 所 以 最 竺 是 加 用 再 
生 力 。 在 环 状 确 圈 上 加 再 生 力 的 最 简单 的 方法 是 用 一 只 控制 再 生 方 的 可 狼人 储 电器 ， 





”如 第 十 图 一 端 接 在 趴 空 管 屏 极 ， 另 一 端 接 在 环 状 称 圈 内 接 地 端 雯 近 的 一 二 圈 土 玫 


外 如 在 王 状 籽 圈 旁 再 线 奖 圈 当 作 再 生 圈 也 可 以 ( 不 过 须 注 意 雨 只 久 圈 的 方向 要 相同 
物 能 起 再 生 ) 9 

计算 环 状 称 圈 访 遵 这 的 方 法 ; 营 通 可 用 下 理 公 式 。 
ROSERRIGITITEEGRRIECITTTTIEDEREECITITIEEEEOTIEEIEERTEOT 全 症 人 
浊 五 :年 十 生肖 硬 目 2 965 
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L = 0.008 an2 (2.803log 10 -3 十 0.726 十 0.2231 之 ) 一 0.008 an (A 上 +B) 





a 三 箱 形 一 婉 之 长 

度 或 螺旋 形 中 央 

一 圈 的 一 度 长 度 红 
n = 圈 数 生 
D 三 各 图 钢 称 中 心 

闻 之 距 峻 了 
Us 全 

寻 接收 音 斤 图 

A = 根据 < 一 

常数 


一 一 一 -一 一 


B = 根据 mn 之 常数 
第 十 一 图 的 图 表 ， 便 是 根据 二 种 公式 而 秽 成 的 ， 用 以 设计 环 状 天 和 ， 政 要 
两 根 综 一 拉 即 可 求 盟 o 依照 过 个 圆 表 设 计 的 环 状 和 天线 ， 和 小 要 调节 储 电 器 有 相当 的 储 
电量 (大 狗 须 在 .0008 
调 算 储 雪 叶 《大 儿 须 在 "0 


环 因 天 线 盼 法 项 上 ) ， 普 通 便 






起 可 包括 公 部 的 广播 波 
第 外 o 

峰 用 第 十 一 
图 图 图 表 的 方法 很 简单 


; 轩 一 个 例 ， 璧 如 和 欲 

身 一 环 状 天 称 ， 用 

控制 再 生 锅 .00036 闻 法 可 释 储 电 
器 (C ) 调 和 节 之 ， 环 状 天 粽 四 兆 之 长 度 (A ) 均 篇 15 时 ， 四 移 之 半 度 (B ) 均 筷 3 时 宇 
) 仿 欲 知 放 和 线 多 少 圈 。 则 在 C 杯 尽 .00036 闪 法 ( 即 360 和 闪闪 法 ) 和 伍 A 标 太 巧 时 间 拉 一 

根 虚 迷 ， 再 根据 B 杯 尺 3 时 和 与 在 指示 泛 上 奥 第 一 根 虚 多 相 交 的 一 点 拉 一 根 处 和 粽 ” 
由 过 第 二 根 虚 名 而 由 T 标尺 上 便 可 以 知道 应 续 圈 数 乱 18 圈 了 o 






DC 
-党 = 


利用 生 张 圆 表 ， 扰 论 是 求 环 状 天 义 的 圈 数 或 四 婉 的 长 度 关 度 以 及 调节 储 电 
量 等 ， 都 科 要 两 根 称 一 拉 便 能 求 出 。 过 张 图 表 用 於 设计 四 长 较 坦 关 居 大 的 到 状 天 义 
上 ， 答 数 颇 需 正确 。 


最 鳃 关於 环 状 天 多 的 用 义 ， 最 佳 不 要 术 先 ， 但 乱 篇 婴 方 便 起 见 ， 可 用 多 股 
裸 铀 炎 蒋 合 而 成 的 章 称 o 如 用 单 根 铜 称 ， 普通 可 用 14 纺 或 16 号 但 在 手提 式 收 天 
楼 上 . 有 了 时 也 有 用 秋 至 三 十 中 号 的 作料 包 籽 的 = 
ERRERERTERRERRREEESOECTERCRTSEEEEIDIEREEEEEEETTEEEEEIEEOETTRIECEODDIREERDIESIRSEEEEIEEEOECREOGEEESEEECESe 
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调节 储 电 器 之 最 大 
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狐 的 短波 来 复式 三 管 机 所 轴 风 


日 第 复 却 且 空 管 问世 以 来 ， 诚然 给 我 们 业余 家 便利 不 少 因 一 管 媚 可 作 二 


管 之 用 ， 管 然 零 件 和 
地 位 都 可 上 径 硫 些 。 所 
以 本 文 的 芙 空 管 了 世 有 
探 用 肖 种 复式 管 的 。 


, 本 楼 的 芙 罕 
管 斌 已 朵 用 了 复式 的 
6F7 号 ， 而 且 名 路 再 
探 用 来 复式 的 ， 所 以 
以 一 个 芙 空 管 可 作 三 
种 效用 o 就 是 以 6F7 
号 的 五 极 部 做 高 放 ， 
三 标 部 司 检 交 ， 然 后 
有 再 以 五 极 部 作 第 一 低 
放 之 用 。 今 见 第 一 图 
我 们 融 能 上 晓得 高 放 
电讯 软 旦 至 检 问 路 
: 是 经 过 一 只 C7 的 
配合 储 电 如 而 再 至 橘 
标 o 再 生 力 的 调包 是 
全 类 一 只 R5 的 50 ， 
000 欧姆 电位 绒 来 控 
制 ， 换 名 话说 ， 也 即 
是 用 电位 老 来 境 城 三 
标 部 的 屏 感 。 检 交角 
的 低 遇 孚 输出， 因 篇 
独 路 是 来 复式 的 绝 故 
) 所 以 不 直接 束 驾 至 


办 出 航 ;而 仍 要 回 元 


到 6F 7 号 五 极 部 的 桶 
椰 ， 以 作 第 一 低 放 。 
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因此 6F7 号 的 五 极 部 不 但 须 做 高 遇 率 电讯 的 放大 ， 而 人 削 须 做 低 过 率 放大 之 用 o 接 在 
五 极 部 屏 标 的 一 只 高 遇 率 扼 制 图 ， 是 用 来 使 高 遇 秦 和 低 过 率 的 电 访 得 以 互相 隔 见 的 
兹 再 迫使 高 过 于 识 号 经 配合 储 电器 C7 而 至 检 波 儿 的 权 极 o" 所 以 这 个 高 扼 圈 在 过 
囊 的 任务 很 大 ， 品 质 当 然 要 用 较 好 的 。 因 篇 区 蔷 来 复式 的 入 路 ， 所 发 生 的 困 闪 ， 往 
往 都 是 巍 用 了 品质 较 劣 的 零件 所 致 。 


6F7 号 五 极 部 罗 出 的 混合 阴 力 虎 大 ， 集 直接 就 楼 上 下 简 是 很 不 通 宜 ， 因 和 震 
对 蕉 塘 出 力 不 哩 要 打 个 折扣 。 距 然 也 可 加 接 -一 个 壤 出 季 压 器 , 不 过 过 个 属 压 器 须 特 
殊 届 计 ， 以 配 正 6F7 号 管 输出 的 混合 阻力 ， 继 能 压 用 。 所 以 不 如 加 接 一 个 低 放 管 来 
得 简捷 ， 昔 量 又 可 增加 ， 在 接收 微弱 的 识 号 时 也 可 和 从 扬声器 上 放出 。 因 此 本 文 决 训 
加 接 了 一 个 女 号 的 芙 空 管 ， 以 作 未 狗 强 力 输出 。 而 捞 声 器 是 探 用 亚 美 1062 号 电 强 
式 的 ， 因 乱 汪 翌 电源 部 滤波 恨 可 省 去 再 用 扼 制 图 ， 就 可 将 扬声器 上 的 而 磁 圈 求 赤 代 
， 兹 理 质 也 较 磁 力 式 的 坊 佳 ， 驳 且 价 格 较 碳 力 式 的 也 相差 扰乱 。 


以 上 已 将 所 用 雳 件 的 效用 ， 狗 略 的 主 过 ， 现在 逮 得 再 来 略 述 它 接 称 的 程序 
, 本 机 的 接 穆 是 不 十 耸 困 准 ， 须 注意 的 就 是 各 坟 件 的 接 称 峰 该 短 而 简 ， 元 其 是 高 放 
部 同 检 沟 稚 ， 东 目 须 和 高 历 稼 相 和 下 上 砍 o 优 公 机 的 接 穆 完 至 接 和 信和 后 ， 千 须 检查 各 接 久 
是 否 都 已 鱼 叙 ， 再 将 鱼 接 端 上 的 松香 油 措 拭 蓝光 。 


等 到 全 楼 的 接 猕 已 接 余 抵 误 ， 就 可 开始 照 第 一 图 的 名 路 图 再 很 留意 的 佼 允 
一 通 ， 然 后 方 可 加 接 电 源 ， 将 SW 开关 开 菩 ， 冰 旋转 调节 再 生 力 的 电位 器 R5 ， 同 
时 再 调节 Cl1 C2 的 刻度 般 。 过 时 就 巍 该 区 到 再 生 力 的 吐 叫 声 和 所 收 得 电台 的 讯号 声 
， 后 再 稳 克 调 和 节 至 所 收 到 电 训 的 音量 最 清晰 点 管 刻 。 


倘若 收 匠 时 检 波 问 路 的 再 生 轿 不 起 吐 吓 声 ， 则 再 生 轿 须 再 添加 数 圈 ， 冰 将 
Ri6 的 欧姆 数 减 少 些 ， 或 调节 C7 的 配合 储 电 器 也 可 以 o 如 中 书 声 较 少 ， 过 或 许 是 
所 用 的 高 扼 圈 不 尽 所 致 9 


如 再 生 轿 能 发 生 振 溃 ( 就 是 有 趾 吓 瑶 ) ， 不 过 所 收 到 的 讯号 很 轻 ， 或 不 能 完 
全 ， 演 种 情形 ， 可 减 低 C4 ，C8 和 C12 的 容量 ， 或 葛 双 篇 锅 扼 图 不 佳 的 综 改 5 温 外 
傈 要 注 到 C9 同 C13 的 配合 储 电 器 有 否 断 路 ， 或 将 入 路 再 重 旷 的 检查 一 实 ， 有 否 和 多 
路 未 有 和 父 钾 而 上 忱 落 的 地 方 o 


本 楼 所 用 的 短波 稼 图 管 ， 是 亚 美 564 号 四 脚 的 上 四 筋 捕 太 式 糙 圈 管 ， 因 乱入 
图 绠 在 叫 筋 上， 可 沽 少 渴 荡 的 损失 ， 以 增加 收音 效力 。 所 收 波 基 范围 是 从 16 公 尺 
到 200 公有 尺 ， 所 憩 的 图 数 和 用 银 的 号 数 可 贿 关 下 表 所 让 。 


ARERRREREEDSSASRSERXGXNRSERIRBTIESCESRROSRREICAEIEEEISEEEEPCERODREHRSDLNEESTEESEERFESTTERFETT AR 二 遇 
十 五香 十 一 月 五 日 纯 69 


”中 转 ” 划 本 5 


波 长 Li( 橘 标 图 ) L2( 橘 三 图) L3(〈 再 生 轿 ) 
16--30 ， 在 25 有 居 厘 内 和 线 5 图 在 25 公 奋 内 绕 5 圈 6 图 932 号 通 条 包 
《24 号 甸 纱 包 ) (24 号 双 攻 包 ) ( 蜜 德 ) 
29 一 58 ， 在 41 忆 厘 内 绕 ]2 图 在 41 公 厘 内 继 12 圈 8 轿 32 号 狂 条 包 
(24 号 甸 钞 包 ) 《24 号 公示 名) ( 密 和 绕 ) 
54 一 105 ”在 53 公 厘 内 线 26 图 在 53 公 厘 内 线 26 圈 ”12 轿 32 号 雏 条 包 
(24 号 色 钞 包 ) 〈24 号 双 部 包 ) ( 密 线 ) 
100 一 200 在 386 公 厘 内 和 绕 人 各 图 在 36 么 厘 内 和 缕 45 圈 20 轿 32 号 双 秋 包 
(28 号 色 况 包 ) (28 号 链 秒 包 ,) (密生 ) 


各 入 圈 所 继 的 方向 须 相 同 ， 检 波 角 的 再 生 轿 L3 是 绕 在 改 极 圈 L2 的 下 端 
， 两 个 入 圈 所 隔 的 距 序 都 是 5 公 厘 o 

潘 囊 的 电源 释 压 器 是 用 亚 美 最 新 出 品 465 号 合 揣 式 的 ， 如 和 欲 目 异 的 话 : 则 
可 容 关 亚 美 图 说 目 销 内 所 载 之 “实用 和 绕 拒 季 压 器 表 " 一 文 ， 或 本 证 四 知 三 期 112 册 二 
也 可 


褒 用 老人 和 件 
亿 革 二 .00014 办 法 可 释 储 锅 器 ( 亚 美 3007 号 ) 二 只 
EC3.7 .00005 凑 法 可 释 储 电器 ( 亚 美 313 号 ) 二 只 
C4 .002 闪 法 固定 储 电 器 ( 亚 美 3622 号 ) 一 只 
C5,10,14 工 凑 法 固定 储 电 器 三 只 
C6 .0001 具 法 固定 储 志 器 ( 亚 美 8681 号 ) 一 只 
C8 .0005 大 法 固定 储 电 器 ( 亚 美 9635 号 ) 一 只 
C9,13 .01 疾 法 固定 储 电 器 ( 亚 美 3521 号 ) 二 只 
Cll 0.1 闪 法 固定 储 电 器 ( 亚 美 3411 号 ) 一 只 
C12 -00025 扮 法 固定 储 电 器 ( 亚 美 3632A 号 ) 一 只 
C15 001 盼 法 固定 储 电 器 ( 亚 美 8621 号 ) 一 只 
Cl6,17 ”4 挫 法 电 液 储 电 器 二 只 
Ri 300 欧姆 一 死 特 一 只 
R2 3 兆 欧 姆 ( 班 美 2003 人 
R3 三 75,000 欧姆 一 匹 特 - 
R4,9 250,000 ee 
-R5 50,000 欧姆 电位 器 连 | 并 天 (或 另 用 亚 美 105 号 开关 亦 可 ) 
一 具 
R6 50,000 欧姆 一 无 特 二 
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R7 100;000 欧姆 一 允 特 一 只 





Ra 100,000 欧姆 一 无 特 一 只 

R10 400 欧姆 儿 绪 式 

REFC 2.5 诊 亨 利 高 扼 圈 ( 亚 美 545 号 ) 
V 6F7 号 其 空 管 ( 亚 美 旁 特 ) 一 只 - 
Vi 42 号 凌空 管 ( 焉 美 旁 特 ) 一 只 
V2 80 号 摧 空 管 ( 亚 美 旁 特 ) 一 只 


( 亚 美 224,， 226)-227 号 芙 空 管 座 ) 各 一 只 
人 9 本 二 全 这 光 
38 公 厘 径 西 筋 插 入 式 入 圈 管 ( 亚 美 564 号 ) 八 只 
( 亚 美 224 号 芙 空 管 座 二 只 ) 
下 电源 娄 奈 器 一 只 ( 亚 美 465 号 ) 一 只 
电动 扬 专 器 一 只 ( 亚 美 1062 号 ) 一 只 
2 


二 


5 
AS 
记 





德国 在 柏林 世界 运动 会 会 场 申 所 装 的 新 式 
余 形 揭 声 器 ( 见 左 图 ) ”这 种 揭 声 器 因 使 音 
波 仅 能 向 下 散射 ”所 以 不 会 发 生 回 台 作用 
o 留念 在 会 场 中 所 用 的 传声器 ， 傈 由 一 : 
只 吉 体 佬 全 器 与 前 毅 放 大 器 装 在 一 只 海 棉 
橡皮 的 套子 中 而 成 ”过 样 可 使 观 案 的 杂 声 
不 致 传人 放大 器 ” 
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人 人生 人 和信 人 信人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 让 人 人 人 多 从 人 人 人 人 人 人 信人 人 人 人 人 和 人 人 信人 信和 人 你 和 人 和信 2 人 人 人 人 人生 人 人 人 222 人 2 人称 人 2 全。 


一 个 怪 上 世 宣 


22333333 23273232 


多 烷 电 点 燃 


现象 ”在 一 个 装置 有 一 架 100 无 特 发 报 机 的 和 履 称 电台 报 房 桶 区 有 一 装 电 


娩 ( 网 第 一 图 )o 有 一 天 日 关 因 和 需要 调节 发 报 机 至 一 个 
较 长 的 波长 ， 将 发 报 检 穆 图 换 了 一 个 诱 章 率 较 大 的 入 
圈 ， 当 转动 发 报 机 振 强 电路 中 可 释 储 电器 至 某 一 度 时 
， 报 房 中 的 电 恰 和 性 的 烽 秋 忽然 渐 疡 的 亮 了 起 来 ， 再 转 
过 去 或 退回 一 点 电码 便 不 和 红 ， 演 是 一 个 什么 现象 ， 我 
们 澡 得 很 奇怪 。 


解释 原来 这 电 必 的 发 红 也 是 谐 振 现象 的 
_ 种， 因 乱 电 外 的 遵 穆 也 有 性 的 本 身 的 自 诱 率 ， 自 请 
率 与 者 穆 县 度 成 正比 例 o。 电 性 穆 很 长 ， 所 以 自主 这 也 
很 大 o 再 加 上 称 与 很 之 间 的 关 傈 ， 傈 二 章 幅 中 间隔 了 
橡皮 与 空气 的 绥 称 朵 ， 还 构成 一 个 释 相 的 储 电 器 ， 因 
乱 统 路 很 长 ， 便 好 像 扰 数 储 电器 的 世 联 储 电 量 乱 之 二 
大 o 因 和 需 储 电 量 自 族 章 率 的 存在 ， 在 糠 路 之 中 间接 或 


水 台 仿 河东 


没 ) 


直接 便 构成 了 一 个 振 强 电路 ， 贸 路 之 中 有 电 竹 ， 演 样 蛤 不 和 一 焦 波 长 表 一 楼 吗 ( 见 
第 二 图 ) ?我们 晓得 一 焦 波 长 表 的 构 沾 慈 没有 什么 奇特 ， 物 址 包含 一 个 储 电 是 奥 计 


糙 的 
三 全线 许 
验 扳 
故 . 折 才 
你 





西 报 埋 灯 绷 
闻 之 储 雷 量 





请 示 学 


遵 府 所 构成 的 振 强 电路 ， 和 与 一 焦 小 电 
珠 虽 了 o。 当 一 焦 波 长 表 的 本 身 遇 率 与 
发 报 机 的 振 温 遇 率 相 同 ， 波 长 表 的 小 
电 珠 便 会 光亮 发 光 ， 此 种 现象 我 们 稀 
乱 谐 振 o 谐 拍 的 由 来 因 需 族 章 率 允 认 
高 遇 率 的 电波 有 一 种 族 遵 好 阻 广 LC ， 
XL=2ITfL ， 即 XL 奥 遇 奉 成 正比 ， 
而 侯 电量 对 认 高 通 率 的 电波 有 一 种 储 


> 再 1 
志 量 的 凶 阻 Xe， XC= -到 8 ， 人 


XG 和 与 遇 秦 成 反比 。 至 菏 一 通 率 时 ， 





XL 饭 与 过 达成 正比 ，XC 与 遇 率 成 反比 ， 两 种 不 同 的 盟 一 则 增加 ， 一 则 沽 小 ， 


SpARREEEEE AT OSIEERELENIEERENIREEDDIDIRbrRRRTLTTIEA ACTEREERETYAREGRGRSWE 人 7 


972 


第 四 稚 第 姜 一 期 


Cirye Road 庄 


涛 寺 迎 阴 奥 储 电 连 阻 必 有 相等 的 时 候 ， 此 时 27TfL = -55 。 因 篇 讨 讲 思 阻 奥 全 


电 好 阻 相 角 正 相差 180。 如 第 三 图 XL 弃 已 等 认 XC ， 因 此 泛 互 相抵 消 。 一 个 振 温 电 
路 中 除了 因 议 遵 率 之 存在 而 有 刻章 迎 阻 及 因 储 电量 之 存在 而 有 储 电 退 阻 外 ， 即 久 路 








XC 


第 
图 


X 二 和 C 与 及 之 相 角 因 傈 ， 和 EL 一 习 C 故 相 消 


上 本 身 之 欧姆 电阻 。 此 时 储 电 好 阻 因 已 伍 议 前 迎 阻 相抵 消 ， 故 仅 父 直 访 阻力 之 存在 
2 振 惟 电路 中 之 直 访 阻力 下 不 及 储 电 好 阻 及 刻 壮 好 阻 之 大 ， 所 以 此 时 振 波 电路 之 阻 
力 最 小 电 旋 工 与 电阻 R 成 反比 ， 电 访 序 最 大 ( 见 第 四 图 谐振 曲 称 之 最 高 点 ) ， 此 志 
六 足以 使 小 电 珠 明亮 。 此 种 现象 正和 与 雨 个 轴 率 相同 的 得 叉 所 起 的 谐振 现象 一 样 ， 汪 
时 的 迪 率 便 是 证 振 遇 率 ， 而 恰 与 发 报 机 发 射 的 电 泪 的 遇 率 相等 





现在 电灯 迁 路 上 所 存在 之 储 电 量 和 与 诱 壮 率 所 构成 之 振 强 电路 也 正和 以 上 的 
情形 一 样 ， 振 强 电路 之 遇 奉 与 发 报 机 的 遇 率 在 那 时 完全 相同 ， 所 以 也 处 讼 谐振 状态 
” 100 无 特 的 性 射 机 所 放射 的 电力 在 机 器 的 附近 很 强 ， 所 以 由 洲 壮 得 到 的 电流 足以 
使 一 装 电 性 炊 儿 发 红 9 
人 直 仆人 企 导 侍候 人 


日 偶 后 下位 英 德 次 之 


今年 九 个 月 ， 上 海 无 称 电 利 口 数值 共 值 一 百 十 三 饥 二 千 一 百 六 和 才 五 金 
单位 ， 狗 值 国 种 二 百 五 十 万 元 ， 而 以 日 本 居 首 位 ， 诈 十 七 万 七 千 四 百 口 三 金 位 
" 次 篇 英国 计 十 六 万 三 千 一 百 四 十 四 金 单 位 ， 德 国 居 第 三 位 ， 计 十 一 葛 二 千 志 
百 〇 五 金 单位 : 以 下 需 美 国 ， 计 六 蕊 一 千 五 百 六 十 : 改 金 单位 ， 荷 国 ， 群 四 万 六 
千 八 百 五 十 八 单 位 ， 其 他 国家 ， 计 一 菌 六 千 从 百 七 十 六 金 单 位 下 入 金钱 外 族 
; 凡 我 业余 家 见 之 将 作 何 感想 ! 
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于 应 一 个 最 答 单 发 现 玩 择 性 特 ， 
佳音 管 机 的 一 此 转 验 定 充 主力 展 :- 全 


人 人 人 人 全 人 va 


饮 震 按 一 “和 王 先生 将 再 生 轿 与 初 航 圈 的 地 位 对 调 ， 读 再生 力 用 可 灵 储 电 
器 去 控制 ， 而 利用 推拉 架 来 操 炎 天 粮 圈 的 配合 ， 确 也 是 解决 小 型 收 埋 机 选择 性 的 


“ [7 仁 
一 个 好 方法 
ww ww 
ww AAA wa TO 


在 本 让 四 短 二 九 期 中 ,发表 了 篇 _ 个 最 季 单 的 发 更， 选择 性 特 佳 的 哩 管 
机 一文 ， 作 者 拜访 和 合 ， 关 从 曹 先 生 过 个 发 现 ， 颇 篇 信 实 ， 盖 余 亦 信和 坊 此 发 现 质 和 验 者 
之 一 份子 ， 然 在 当初 未 加 深切 注意 ， 致 遭 簿 漏 o 今 包 提 及 ， 爱 将 往事 重 述 ， 不 过 余 ” 
所 实验 之 情 彤 ， 和 与 草 君 所 言 者 略 有 出 和 o 而 成 续 之 佳 ， 妇 滤 择 性 之 优良 ， 更 超出 划 
君 最 近 实 验 所 得 者 。 此 点 兹 非 故 意 放 烟 老 弹 ， 巍 有 下 列 事 实 以 作 佐 证 ， 有 过 不 以 文 陋 
摊 实 有 验 事 实数 则 ， 以 作 和 补充， 而 篇 此 发 现 作 筷 有 赚 也 


-民国 廿 二 年 的 冬季 :我 已 由 矿石 楼 而 进 玛 自 奥 单 焦 真空 管 式 收 童 机 ， 党 和 初 
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第 二 种 理想 中 所 探 取 穆 路 ， 即 需 亚 美 荡 本 第 一 套 ， 标 准 三 回路 再 生 式 单 管 机 。 该 机 
装 恋 后 之 应 用 ， 轩 於 理 量 方面 ， 较 之 矿石 机 当然 满意 得 多 ， 但 寻 捍 性 方面 ， 仍 不 共 
佳 ， 而 当初 温 上 播音 台 ， 刚 如 雨 后 春 条 般 粉 粉 产 生 ， 选 择 性 一 项 ， 早 已 视 需 须 条 切 
解决 之 一 题 ， 然 而 本 人 似乎 晃 筋 欠 坚 ， 任 小 如 何 思量 研究 ， 炉 之 不 能 将 选择 性 二 优 
;有 时 反 而 弄 得 一 雪 糊 涂 ， 入 路 时 或 接 错 ， 三 五 仿 直 流 管 的 凰 性 ， 完 全 在 过 改革 站 
择 性 的 过 程 中 作乱 代 价 。 在 匡 二 年 份 由 版 亚 美 第 一 种 和 本 上 ， 堆 件 实 采 排 列 关 帮 焰 
轿 与 调节 储 电 器 是 成 平行 图 ， 著 称 圈 力 另 用 一 铜 皮 洲 成 角 尺 ， 而 直接 支架 认可 克 储 
电器 接 称 史 穆 上 者 ， 其 群情 见 第 一 图 。 某 日 作者 翻阅 一 本 无 称 电 末 读 上 ， 见 载 有 [『 
称 圈 之 架设 ， 奥 铀 节 储 电器 切 总 成 平行 度 装 置 ， 以 锡 互 起 诸 痢 作 用 ， 裔 然 妈 对 蕉 收 
得 机 之 去 敏 度 和 选择 性 ， 二 者 蒙 重大 捐 失 也 」， 余 径 此 语 一 提 ， 懂 及 单 管 机 选择 
性 之 未 能 改善 ， 喝 非 其 嫩 。 印 出 故此 义 圈 与 可 娩 储 电器 二 者 之 装置 不 合乎 ， 欠 是 雪 
用 面板 一 方 ， 使 称 轿 奥 调节 储 电 器 互 成 直角 装置 *， 改 成 后 一 喜 ， 成绩 果然 有 进步 
o 不 过 再 生 力 极 不 平稳 ， 在 某 段 能 起 ， 而 某 段 未 能 ， 昔 当初 此 机 再 生 图 与 初 级 次 狼 
共计 用 二 枚 称 圈 板 生成 ， 初 欢 合 绕 ， 再 生 单 独 一 枚 。 再 生 力 之 调节 ， 侍 侍 平 在 装置 
时 ， 使 再 生 圈 奥 初 头 般 圈 之 空 阶 距 雌 加 以 校正 而 已 。 认 是 第 二 步 改 法 改良 此 机 再 生 
力 之 调和 节 简 易 装 置 ， 蕾 再 生 力 控制 优良 ， 能 助 同 增进 吐 择 性 与 吉 敏 度 之 无 称 电 贫 驹 
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面 中 区 本 (这 
扳 消 如 图 公 1 加 
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4 必 La 人 
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# 注 者 按 一 -一 综 图 与 刻 电 器 平行 或 成 直角 ， 在 效 康 上 站 然 分 别 ， 因 和 需 笋 圈 四 之 磁力 乏 ， 在 能 志 
器 中 仅 能 过 生 启 流 ， 而 不 能 发 生 互 诱 作用 也 。 惟 侯 电器 如 能 购 穆 图 磁 声 和光 中 2 调 获 线路 中 之 损失 可 以 减 低 
， 则 是 事实 
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; 斯 时 常 授 旋 论 用 中 。 秋 后 即将 三 称 圈 分 线 认 三 片 蛛网 称 板 上 ， 另 购 推 拉 架 一 付 ， 
起 先 乃 依照 三 回路 籽 圈 排列 法 装 讼 推拉 架 上 ， 先 需 初 极 ， 再 符 次 角 ， 相当 用 吹 坏 施 
- 暑 认 一 块 霹 踩 形 似 片 上 ， 末 乱 再 生 圈 装 失 扒 拉 柄 上 。 狼 过 样 一 改 ， 全 机 蒙受 了 极 大 
甩 惠 ， 中 然 选择 性 和 未 见得 稳当 优良 ， 但 已 进步 多 多 ， 尤 其 是 再 生 力 之 平稳， 收 告 
机 收 埋 时 ， 度 租 上 自 雾 度 起 至 一 百度 ， 芋 能 获得 平均 再 生 力 之 产生 "多 过 过 一 次 痛 
意 收 获 合 ， 夺 了 认 改 进 工 作 ， 略 需 静 寂 了 一 时 ， 不 过 过 大 概 也 是 业 父 家 唯一 的 特长 
喜 动 而 不 喜 静 ， 每 将 良好 机 件 ， 应 用 不 久 ， 便 又 现 需 拙劣 ， 千 三 百 计 思 想 改 良 ， 将 
楼 件 拆 改装 装 ， 而 弄 得 一 扰 良 好 整 座机 件 存在 。 但 在 多 拆 多 装 过 程 中 ， 欠 是 才 有 特 
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ii Ni 本 
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歼 的 成 绩 ， 璇 人 的 发 现 猛 得 ， 当 我 将 此 机 作 第 三 欢 改 革 过 程 中 ， 乃 将 三 称 圈 位 置 陆 
意 更 动 ， 在 将 次 狼 置 於 中 间 ， 再 生 圈 置 认 靠 面板 边 ， 再 生 和 与 次 胡 各 使 固定 而 同 支架 
” 南 推 拉 架 上 ， 初 角 圈 改装 失 推 拉 析 上， 可 使 与 艾 儿 作 距 龋 可 多 笛 季 时 ， (装置 详情 
见 第 二 圆 ) ， 收 童 成 绩 更 转 优 ， 此 时 所 产生 之 再 生 力 ， 反 较 再 生 圈 可 调节 篇 强 ， 而 
且 攀 对 无 再 生 力 过 强 而 起 啸 声 乌 病 ， 尖 样 音量 方面 较 前 简直 增加 了 + 有 余 ， 汪 不 能 
不 使 人 奇怪 ， 初 次 级 二 稼 圈 距 座 调 动 ， 而 能 使 再 生 力 产 生 潮 强 新 弱 可 能 ， 此 周 诚 “ 
思 三 日 夜 亦 不 得 其 解 。 不 过 关 共 草 君 所 逊 三 称 圈 安置 情形 ， 作 者 当初 当然 亦 试 过 ， 
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但 不 甚 发 生效 力 ， 而 如 第 二 图 中 之 安排 ， 倒 收 得 意外 敬 人 效果 ， 造 化 弄 人 ， 倒 亦 奇 
者 茎 也 o 但 或 许可 能 ， 容 日 后 试验 ， 再 作 报 告 ， 此 机 和 经 过 样 三 次 改革 后， 其 成 续 之 
优良 ， 已 超出 箔 本 原来 成 绩 以 上 多 多 ， 葡 喜之 依 ， 人 致 西亚 美 公司 ， 将 稼 圈 奥 可 琶 
储 电 器 之 安排 地 位 改良 ， 徐 释 西 复 ， 亦 已 获得 该 项 鲍 点 ， 故 讼 廿 三 年 份 起 之 第 一 种 
; 竹 二 征 另 件 安置 已 改 释 o 至 放 作 者 斯 时 该 楼 另 件 之 实体 架 改 ， 已 改 成 如 第 三 图 中 
之 形式 ， 而 其 米 路 结构 见 第 四 图 。 粗 秽 再 生 圈 奥 次 和 圈 排列 地 位 ， 扰 轴 坊 哈 脱 莱 式 
再 生 称 图 ， 不 通 密 和 视 ， 

之 ， 却 巡 然 不 同 也 9 MY 
告 焦 量 管 婴 改革 到 此 
时 期 中 ， 还 未 至 特 优 
程度 ， 夺 讼 发 现 此 特 
优 成 续 时 之 事实 ， 极 
篇 奇 巧 ， 所 谓 芮 扰 巧 
不 成 书 ， 一 天 正在 并 
楼 收 划 节目， 本 来 我 
的 天 地 久 ， 乃 特 用 一 
插座 装 失 将 上 ， 另 用 
揪 子 和 颌 机 上 相 接 ?在 
天 地 义 揪 应 上 ， 另 从 二 根 遵 入 至 状 上 ， 以 便 晚间 收 节 o 偶然 因 还 感 该 机 寻 择 性 不 佳 
- ， 将 二 根 通 至 状 上 之 坦 粽 ， 互 相 无 意 连 接 起 来 ， 忽然 匠人 简 中 得 岂 声 至 扰 ， 央 乱 起 初 
很 亮 于 收 香 着 ， 初 疑 因 使 二 久 短 路 ， 优 没 将 天 邮 稼 短路 ， 收 昔 机 当然 然 声 ， 试 将 二 
久 头 时 断 时 入， 代 源 果 如 是 。 炎 和 合 忽 发 奇想 ， 将 二 针 头 重复 使 短路 旋 动 度 般 ， 以 探 
其 有 无 声音 ， 一 经 旋 动 之 下 ， 获 奇 得 直 呈 起来， 原来 其 选择 性 之 增 优 ， 冬 越 猛 但 ， 
斯 时 疯 能 将 每 一 电 吝 认 一 度 ， 最 多 至 一 度 定 ， 全 部 隔 清 ， 其 佳 届 外 差 式 机 儿 回 o 最 
使 人 奇 茎 而 获 噶 者 ， 即 在 最 未 认 刻 度 般 之 七 家 电台 ， 能 认 太 度 之 间 完 全 分 隔 清 楚 ， 
证 自 72 度 起 ， 第 一 需 市 得 电 训 (1340 K.C.) ， 第 二 需 昔 东 ， 第 三 需 西 人 其 美 (1860 
K.C.)， 此 二 电大 合 估 一 度 ， 前 篇 华东 ， 和 后 需 其 美 ， 第 四 需 新 声 ，(1380 K. C.) 第 
五 篇 曙 声 (1380 K.C, ) 第 六 和 需 移 鸣 〈1440 K.C.) ， 第 七 篇 岳 森 (1480 区 .C.) : 在 单 管 
楼 中 而 能 多 得 比 奇 佳之 选择 性 ， 芙 是 连 做 节 都 想不到 * 。 关 欠 道 一 点 ， 东 和 帮 是 作者 


小 ) 





* 编者 按 一 -一 在 两 根 皮 篆 中 间 ， 应 有 颇 吉 巨 大 之 储 志 量 ， 在 长 至 十 玛 之 皮 粮 上 ， 同 时 亦 具 有 相当 
之 诱 亲 率 > 今 以 皮 线 之 侯 电 量 与 诱 半 率 身 天 和 线圈 工 2 昔 联 ， 其 烙 果 即 扒 成 振 温 粽 路 - 
过 个 振 漫 线路 如 与 外 来 电 诉 借 插 ， 则 由 天 缚 上 所 收 得 的 电 读 强 刘 即 可 大 增 


王 先生 所 用 的 和 线路， 或 因 恰 巧 谐振 众 电 侣 最 氛 拟 的 一 段 ， 故 蜗 导 择 性 增高 -2 此 外 因 天 稼 图 傈 可 变 
式 ， 也 是 增加 时 择 性 的 一 个 因素 。 
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故意 大 吹 法 螺 ， 当 然 发 现 此 奇 中 和 后 ， 代 将 详细 情形 ， 草 画报 告 本 车 前 主 篇 苏 租 国 先 
生计 二 旺 画 7 了 车 苏 先 生 回 示 ， 就 学 理 上 详 加 解释 'o 
当时 作者 对 讼 此 种 原理 世 未 熟悉 ， 故 逮 知 其 然而 不 知 其 所 以 然而 已 。 关 杰 
此 季 发 现 ， 原 本 早 可 失 本 花 二 知之 初 ， 即 可 发 表 ， 因 该 信 蒙 萄 先生 售 尤 摘 销 刊 太 中 
曙 ， 以 作 容 考 痊 料 ， 但 至 和 合 悄 然 乱 轩 ， 事 实 徐 成 烟 没 直至 如 此 ， 作 者 对 了 认 此 点 亦 其 
需 失 望 ， 至 和 后 关 认 此 发 现 之 稿件 ， 因 笔记 短 中 功 出 ， 在 中 国 无 称 电 工程 学 校 出 版 之 
QOSP 无 称 电 杂 读 ， 士 三 年 十 二 月 份 中 ， 方 始 露面 o 而 该 文 因 傈 随笔 性 质 .， 不 甚 详 
而 题 又 据 改 需 “ 天 稼 上 装 讼 减 扔 器” ， 故 尤 未 能 引起 业 休 同 志 之 人 研究 筑 趣 和 注意 
熏 次 偶 巧 遇 着 电 述 之 楼 会 ， 有 过 将 起 项 装置 详 述 之 ， 以 补 选 择 性 特效 改革 过 程 中 做 
2 
浅 一 张 选择 性 奇 优 单 管 楼 之 稼 路 和 其 附属 装置 ， 可 详 见 讼 第 汪 图 中 o 所 有 
和 绢 路 结构 ， 雾 件 配置 ， 排 烈 地 位 ， 三 回路 籽 圈 安放 程序 缘 生 第 三 图 该 机 实 朵 零 件 图 
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(日 管 机 寻 择 性 特 佳 时 全 机 件 里 壮 粮 图 ) 
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人 
通 播 座 开关 ， 及 十 信号 稳 称 包皮 久 十 码 三 种 o 先 将 插座 与 开关 ， 就 近 安 痪 收音 机 筋 
竺 壁 板 上 上 装 委 ， 然 合 将 十 码 18 号 匈 绿 包皮 久 延 长 张 插 认 凋 板 之 上 演 更 依照 第 五 图 中 
接 银 实情 ， 将 遵 委 与 开关 及 插座 等 连接 起 来 < 不 过 晕 有 二 弗 损 注意 ， 即 包 皮 法 几 用 
10 码 最 佳 ， 鞭 过 多 或 过 少 ， 在 收 昔 效力 之 起 敏 度 方 面 将 随 阁 称 增 减 而 互 清 ， 故 勿 以 
改 长 或 减 短 需 宜 o 且 此 遵 各 之 张 霸 认 将 板 上 时 勿 宣 束 成 圈 形 ， 兢 使 单 路 延 正 长 万 可 吕 
至 其 稼 路 结 排 ， 当 此 开关 并 时 ， 旭 天 地 入 由 收音 楼 中 遵 通 而 成 直路 ， 当 并 关闭 台 时 
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， 则 天 地 稼 由 痢 入 中 通过 序 成 短路 ， 亦 即 需 增加 单 管 杰 特效 选择 性 之 粮 开 键 此 楼， 
释 上 述 之 附属 零件 装 父 使 用 时 ， 所 收 电 癌 波 民 非但 极 平衡 地 排列 在 公 刻 度 般 上 了 日 
选择 性 之 奇 优 ， 并 无 出 其 右 ， 盖 在 50 度 以 下 收受 1000 K.C. 以 下 电 吝 之 播音 完 公 可 
隔 清 ， 此 点 因 1000 K.C. 以 下 波 民 志 训 少 而 不 基 希 罕 o 所 奇 收 1000 区 .C 以 上 雷震 
星 横 密 做 波段 中 时 ， 非 但 能 将 每 一 电 襄 认 一 度 至 一 度 年 之 间 分 关 清 ， 且 最 未 一 段 ， 
於 六 度 之 中 能 将 七 所 电 训 分 隔 清楚 ， 沉 非 天 大 奇 事 o 此 外 日 常 有 许多 因 被 强力 电台 
所 遮 蕾 者， 斯 时 在 在 芭 可 收 得 无 冰 ， 闵 证 公 尖 电台 莫 可 收 得 2 如 此 将 天 地 义 不 短路 
， 旭 其 选择 性 稍 差 ， 而 雪 敏 度 却 反 会 突 增 。 此 机 最 下 收 程 ， 计 南京 中 央 雷 台 日 夜 能 
收 得 ， 在 日 落 以 和 合 、 日 本 之 台南 台北 二 电 吉 ， 亦 可 泰然 收 得 ， 浙 江 竹 政府 广播 电台 
， 旭 了 亦 上 晚上 十 时 左右 方 能 收 得 。 照 此 看 来 ， 其 收 程 之 造 速 ， 露 敏 度 之 高 超 ， 在 普通 
单 管 机 中 ， 亦 足 锡 貌 珊 一切 了 o 末了 将 此 楼 之 运用 调整 手 熏 ， 亦 附带 一 述 ， 鞭 要 得 
到 优越 收 和 成绩， 机 件 好 当然 需 重 要 阅 题 之 一 ， 但 本 人 调整 收 香 机 ， 非 村 有 王宫 之 
和 经验 和 和 纯熟 的 技能 不 可 ， 尤 其 是 运用 再 生 力 控 制式 者 。 上 述 之 要 点 ， 尤 巍 必 县 ， 三 
足 胜 付 事实 之 需要 。 此 机 收 昔 手 稿 ， 先 将 收 井 机 甲乙 电 油 接 上 ， 将 收 香 楼 上 之 天 地 
儿 揪 子 ， 揪 入 凋 板 上 插座 中 ， 开 关 了 关闭， 使 天 地 入 短 路 ， 然 后 天 刘 和 粹 极 电 阻 使 惧 安 
管 工作 ， 稍 停 部 旋 动 C2 使 趴 空 管 产生 振 强 ， 匠 简 中 发 向 吓 之 吐 声 ， 放 是 旋 翻 C 使 
收 香 ， 如 旋 C 收 得 一 电台 播 莒 ,其中 Ge 让 国光 二 城 国 证 和 用 全 人 人生 届 二 

; 即 需 收 鞋 最 翅 敏 选择 性 最 优良 时 。 不 过 亦 有 附带 声明 一 是 ， 即 此 点 因 利用 再 生 力 
作用 ， 故 所 用 芙 空 管 ， 必 须 上 品 者 ， 此 外 一 切 缘 须 优良 ， 电 池 亦 须 充足 ， 方 能 如 三 
以 价 ， 不 然 抽 劣 其 中 之 一 时 ， 或 更 至 芙 空 管 不 起 振 证 工作 ， 认 是 至 楼 序 不 生效 ， 故 
此 点 须 特 别 注意 ， 混 上 族 君 ， 责 不 一 试 ， 能 告 我 实验 或 续 、 尤 所 巩 迎 o 
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毕 本 人 妹 : 责 
电 眼 之 有 巍 用 谢 从 民 


电眼 又 名 光电 池 ， 其 发 见 本 来 很 早 ， 和 初 艾 只 知 某 种 矿石 ， 能 因 感光 而 起 志 
流 ， 和 后 来 渐渐 改进 ， 才 成 今日 之 电眼 o 
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光 3 2 5 人 


雪 作 MEGS MEG 
池 ， 
中- 一 

22.5- 90V 三 
( 第 5 ) 

电眼 之 用 途 ， 沦 乎 然 事 不 能 ， 如 司 门户 之 开关 ， 半 舟 车 之 行进 ， 以 及 停止 

超支 各 种 楼 械 ， 传 遵照 相 报 颖 ， 并 关 居 室 电 炊 ， 防 很 盗贼 等 等 o 所 司 之 职 ， 淮 确 称 
定 ， 库 需 近 代 科 学 中 之 最 新 利器 9 
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电眼 可 用 以 接 欠 一 番 电 器 上 ， 或 径 一 级 或 二 三 般 之 低 遇 放大 和 后 再 接 灰 可 。 
其 起 动 之 源 力 ， 乃 由 光波 而 来 ， 即 光 波 照 射 认 光 电池 上 时 ， 光 电池 豆 刻 生 出 一 种 微 
小 的 电流 。 此 微小 之 电流 ， 狼 放大 授 放 大 合 ， 输 和 竹 电 器 ， 使 徽 电 器 之 铁 片 吸 住 ， 
而 多 电器 上 之 开关 ， 亦 同时 六合 。 照 过 样 ， 可 将 竹 电 器 之 开关 .楼 从 一 只 电动 机 或 
其 他 起 动机 上 ， 便 可 以 作 各 种 的 工作 。 


图 一 之 迎 路 ， 乃 坊 表 示 硒 电池 与 放大 儿 之 连接 法 9 查 此 种 电池 ， 本 来 邹 足 
直接 激动 一 只 每 电器 ， 故 此 式 之 探 用 者 颇 多 ， 然 因 和 欲 其 圳 人 敏 度 高 之 收 ， 乃 探 用 一 只 
5 2 
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24 号 2 条 放 大 狠 ， 以 助 基 起动 之 力 o 








〈( 第 五 图 ) 





) “ 剖 二 是 另 一 种 光电 池 * 不 用 放大 狂 之 接 法 ;其 理 傈 将 光电 池 所 生 之 微小 电流 
, 接 记 -- 极 精 兽 之 











到 电表 上 (Milliam- 
属 pere Meter) o 而 此 

六 - 光 ， 电流 表 之 构造 ， 熏 
答 普通 不 同 ， 部 

本 其 中 包含 一 只 开关 
， 和 芝 指 侍 动 时 ， 则 

开关 闵 台 oo 党 恰 怖 光 上 之 光波 射 至 光电 池上 上 时， 其 所 发 之 微小 雷 流 -即刻 流 大 


电 航 ， 此 时 电表 之 指 斜 序 动 ， 其 中 之 开关 朗 行 于 合 ， 故 亦 能 起 动机 器 而 工作 
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第 三 图 是 我 示 一 种 用 交流 电源 的 光电 池 放 大 灶 路 ， 原 理 如 前 ”无 须 解 释 o 


电 服 之 朵 用 极 有 趣味 ， 下列 数 种 乃 其 陈 例 ， 图 五 乱 天 亮 报 警 答 ? 当天 亮 时 
) 日 光照 射 到 光电 名 上 ， 故 电 倪 旋 因 德 电器 之 于 人 台 而 管 蚁 9 


大 图 是 防 贼 警 丛 ， 如 有 标 上 和 君子 入 门 时 ， 中 断 光 称 ， 则 电 铃 自 鸣 o 其 光 
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源 常用 紫外 糠 或 红 内 称 ， 因 此 种 光 牧 ， 乱 人 眼 所 不 能 见 之 光 穆 。 


滤 ) 
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行进 站 内， 则 电 耸 大 哆 ， 或 旭 电 姓 自 亮 
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更 
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第 七 式 图 是 客 来 营 锯 ， 光 电池 及 山 光 性 普 装 於 门 内 之 雨 旁 ， 当 客 来 塌 时 ， 
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重 军 纺 检 天 
管 地 播音 已 





营地 播音 人 问 内 担任 报告 者 
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(二 ) 收 报 要 敏捷 ， 抄 写 要 清楚 ， 兹 上 且 要 有 忍耐 性 和 煞 力 o 短波 的 波 带 很 狂 
， 当 我 们 转动 刻度 盘 去 寻找 那 所 要 和 他 工作 的 电 右 时 ， 务必 细心 留意 ， 千 万 不 可 随 
意 筷 施 等 到 髓 到 讯号 之 合 ， 再 把 另 一 只 管理 再 生 力 的 储 电 器 (或 电位 器 ) 慢 慢 调整 
， 溯 使 车 调包 耳 尖 脆 ， 上 比较 好 一 些 的 收报 机 ， 通 常 在 桶 同 路 保 冰 连 一 只 容量 很 小 的 
可 委 储 电器 ， 如 图 Cl o 自 代 也 很 容易 ， 可 用 亚 美 老牌 805 号 小 型 可 克 储 电器 ， 拒 
拆 并 ， 介 剩 动 定 片 各 一 即 成 o 那 未 在 铀 季 时 便 容 易 得 多 了 
道 种 储 电 器 ， 可 称 乱 补 助 储 
电器 ， 因 需 当 Cl 旋 进 或 旋 出 的 时 候 
, 主要 储 电 器 (如 图 C) 也 有 相当 的 影 
罗 o 可 是 因 篱 Cl 的 容量 很 小 ， 夺 欠 
波长 五 面 ， 也 没有 多 大 释 动 的 。 那 末 
当 我 们 遇 到 ORM ( 援 凯 ) 的 时 候 ， 就 
可 以 利用 Cl 来 左右 调整 ， 设 法 避免 
了 ， 即 使 强大 的 ORM ， 也 可 以 减轻 
不 少 ， 天 其 在 对 三 讯号 不 稳定 的 时 候 
， 可 以 用 Ci 随 着 追 薄 ， 如 果 单 用 C 
去 铀 整 ， 有 时 旋转 过 多 ， 讯 号 就 会 匠 
不 治 ， 当 第 二 丈 再 克 风 的 时 候 ， 中 国 本 少 要 攻 夫 杀人 皮 ,o 


但 是 要 请 注意 的 ， 在 未 代用 用 之 前 ， 败 当 把 C1 转 在 50 度 左 右 ( 即 旋 出 一 
牛 ) ， 莉 个 理由 也 很 简 日 : 因 需 Cl 在 0 度 的 时 候 ， 便 不 能 再 减 ， 在 100 度 的 时 候 ， 
便 不 能 再 加 ， 等 於 废物 了 。 一 定 要 在 50 度 ， 就 可 以 加 减 自如 了 

抱 笋 电讯 号 ， 瞬 息 序 进 ， 一 旦 错落 ， 便 须 重 覆 鹊 间 ， 耗 费时 间 甚 多 。 趴 然 
有 BK ( 即 随时 可 以 向 对 方 询 闻 ) 可 以 补救 ， 不 过 因 和 需 设 备 赤 佘 ， 管 理 上 也 相当 麻烦 
3 所 以 装 BE 式 的 电台 岂 不 多 o 那 未 怎样 才 可 以 使 工作 迅速 呢 ， 全 靠 抄写 时 和 留 让 了 
o 除 了 QRM 然 法 收 昔 之 外 ， 我 们 在 可 能 箔 男 之 内 ， 炉 要 诉 法 把 它 完 全 抄 下 o 但 是 - 
很 多 的 OPR ， 在 抄 报 的 上 时候， 不 十 分 留意 ， 抄 完 之 和 后， 双 看 出 不 妥当 的 地 方 来 了 
) 列 如 英文 中 的 UNM 等 字 有 尽 ， 抄 写 时 连 在 一 起 ， 又 如 iT 等 字 有 尽 3 抄写 脖 疫 有 
加 上 同 子 或 草 子 。 抄 完 之 后 ， 韦 自己 也 莫名 其 妙 ， 何 处 应 该 加 点 二 何 处 巍 该 加 划 ， 
抵 从 刀 慌 ， 急 从 从 析 ， 明 码 还 可 以 按 着 字 意 来 猜测 o 密码 呢 ， 息 有 重 覆 地 欧 问 了 ， 
不 幸 对 方 已 经 GB (再 会 )， 那 就 更 粮 了 。 所 以 当 我 们 抄 到 UNM 等 一 类 的 字 脉 ? 赎 . 
该 稍 需 分 开 一 些 ， 最 好 不 要 连 写 ， 仅 可 以 分 开 来 写 ， 抄 到 i 丁 工 一 类 的 字母 ， 一定 
要 随时 加 上 点 子 和 划 子 才 是 。 
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谁 认 计算 的 短波 电 癌 ， 每 秒 链 都 在 工作 着 ， 波 长 箔 围 有 限 ， 电 右 却 是 有 境 
扰 减 ，( 广 播 电 台 由 交通 部 葵 熏 规定 ”不 得 私自 更 改 ， 所 以 大 家 互 不 侵犯 ) 尤 其 是 坊 
好 的 一 段 ， 最 氛 撤 的 要 算 40 公 尺 一 55 公 尺 之 间 2 在 冬天 的 夜 庄 ， 因 乱 气 候 关 傈 ， 
大 家 又 扩 到 ;80 公 尺 一 120 公 尺 囊 去 了 oo 放 是 我 只 你 ， 你 吵 我 ， 大 家 阐 个 不 体 o 当 
我 们 遇 到 ORM 的 时 候 ， 应 当 自 已 先 选 择 一 下 o 如 果 南 长 的 一 段 于 现在 所 用 的 更 要 
吵 得 利害 ， 那 未 就 往 赤 短 的 一 段 于 去 找 ， 去 试探 o 决定 之 后， 再 通知 光斑 改 长 波长 
(QSY) 或 长 或 短 o 否则 非但 自己 本 身 的 环境 疫 有 改善 ， 反 而 双 去 吵 亿 人 家 了 ， 和 二 
是 不 巍 蔷 的 ， 要 知道 沼 OPR. 的 ， 谁 都 大 恶 竹 ORM ， 那 未 又 何必 去 和 人 家 提 蛋 呢 o 


OPR 同志 们 ， 不 要 发 然 名 火 吧 ， 不 要 摔 盯 简 ， 不 要 敲 收 报 楼 ， 困 疮 是 不 
可 避 驶 的 事 ， 不 过 首先 要 注意 到 目 己 有 没有 不 和 妥善 的 地 廊 o 业余 家 用 一 有 共 电 力 很 小 
的 发 射 机 ， 不 是 也 能 络 完 成 WAC 吗 ， 汪 是 什 厂 道理 。 推 其 原因 ， 不 外 乎 具 着 『 忍 
耐 二 和 [效力 JJ 旬 了 o 

(三 ) 咒 洽 .J 的 意义 ， 就 是 要 使 新 进 者 (New Hand) 和 前 碍 《Old Hand) 
大 家 能 锡 互 助 合作 而 不 感 困 闪 ;第 一 要 检 聚 自己 ， 不 要 隐 便 吕 人 ， 去 宽 枉 人 家 92 第 
二 要 知已 知 彼 ， 量 力 而 行 ， 不 可 专 需 自己 而 不 顾 当 方 ， 同 时 膛 归 顾 让 到 双方 的 环境 
” 那 未 才能 络 过 到 融洽 之 途 o 

发 报 的 快慢 ， 首 先 要 自 并 本 人 技术 如 何 。 如 果 是 间隙 均 久 ， 点 划分 明 的 ， 
不 妨 打 得 快 -- 些 o 不 然 的 话 ， 和 膛 是 慢 些 需 妙 譬如 你 打 得 快 ， 人 家 抄 不 到 而 同人 敬 你 
一 个 (Sri pse rpt all agn) 抱 积 得 很 ， 请 完全 重 覆 打 一 通 ， 过 样 一 来 ， 反 不 如 打 
一 通 慢 一 些 的 ， 夺 厂 可 以 一 次 OK 区 抄 到 了 。 工 作 变 久 的 OPR ， 就 知道 和 某 某 电 生 
工作 时 ， 或 者 同 革 某 OPR 工作 时 ， 要 用 如 何 速 度 发 报 ， 基 至 对 论 某 一 OPR ， 赂 
当 特 别 留 总 ， 如 果 任 性 饥 打 ， 公 三 扰 答 ， 其 至 征途 而 刻 ， 或 者 对 方 处 於 十 分 困 交 的 
时 候 ， 我 们 更 朵 该 原 藤 人 家 ， 平 心静 所 地 和 人 家 做 ， 切 不 可 因 坊 怕 麻 烦 而 置之不理 
处 放 各 种 不 同 的 打 法 (Sending) 之 下 ， 抄 报 的 一 方面 ， 就 要 感到 困 疮 了。o 
不 过 在 目前 状况 看 起来 ， 一 时 决 不 能 全 数 改 正 ， 我 们 中 然 自己 丈 定 主义 ) 不 去 安 徙 
和 附和 那 不 台 规定 的 打 法 ， 不 过 不 幸 遇 到 那 种 OPR 的 时 候 ， 却 不 能 不 俯首 脖 就 些 
o 起 初 当然 觉得 困难 ， 可 是 日 子 稍 久 ， 也 就 能 名 辨别 出 来 了 e 〈 本 来 让 是 宽 枉 的 事 
， 可 是 因 乱 我 国 不 讲理 的 事情 正 多 着 呢 ， 一 般 依 靠 着 势力 和 面子 的 OPR ， 趴 然 技 
术 方 面 是 一 塌 糊 涂 ， 也 要 上 楼 工作 o OPR 中 有 此 一 人 ， 也 不 知道 要 害 多 少 人 人， 二 
种 痛苦 ， 非 自身 邮 自 受到 的 时 候 ， 不 会 明白 的 。 我 希望 有 面子 有 劳力 的 人 们 3? 少 把 
那 不 合用 的 可 威 朋友 ， 介 略 做 OPR: ， 还 是 叫 他 们 坐 什 戟 薪 吧 ， 驶 得 害 人 害 已 ) 有 
时 当 方 音量 过 小 (ORJ) 的 时 候 ”最 好 先 把 自己 的 电 沁 (普通 收报 楼 B 电大 年 是 用 避 ， 
电池 的 ，A 电 旭 用 6 伏 股 著 电池 的 需 多 ) 测验 一 下 ， 它 的 电压 ， 是 否 充足 o 不 要 算 


和 天 呈 帮 R 二 ETERETROREORREEEORS 汪 让 了 PETERIESSSENISHEDERIAESSSFFOEESSEEENEERRO 人 Y 
986 第 四 容 第 廿 一 期 


本 GaiiareaiXelelre 王 


吓 光 方 增加 电力 (QRO) 而 上 纺 急 了 目 已 ， 如 果 光 三条 已 加 至 不 能 再 加 (于 音 不 要 超 
过 规定 的 数量 ) ， 不 过 声 昔 还 是 嫌 轻 ， 那 末 要 请 当 方 改换 波长 (QSY) 了 。 


改换 波长 ， 宛 划 改 到 若干 公 斥 呢 ? 那 就 要 看 人 双方 距 见 的 下 近 和 环境 而 决定 
了 。 例 如 南 束 和 上 上海 工 作 ”在 秋季 的 上 时候， 白天 用 50 公 尺 大好 ， 不 过 南京 和 并 日 
或 北平 较 束 一些 的 地 太 ， 就 夺 该 用 短 一 点 的 波长 ， 大 狗 35 公 尺 左右 ， 汪 不 过 聚 一 
个 例子 户 了 ， 钨 的 涂 确 的 数值 ， 是 要 靠 各 所 在 地 的 OPR ， 拿 日 常 所 得 的 经 验 ， 同 
时 不 要 忘却 双方 的 环境 ， 才 可 以 试验 出 来 

作者 现在 所 工作 着 的 电台 ， 是 在 南京 ， 距 欢 江 兆 很 近 ， 所 以 工作 是 暴 常 困 
闪 的 ， 尤 其 是 4 和 公 玉 以 下 的 一 段 ， 都 估 袜 了 其 针 上 的 长 短波 声浪 ， 有 时 候 葛 毫 无 
办 法 o 作者 也 入 在 三 十 余 处 各 种 不 同 的 地 位 和 环境 下 工作 着 ”上 比较 之 下 ，” 要 算 一 - 
杭州 一 一 害 波 一 一 最 好 ， 南 京 的 情况 ， 的 人 砍 是 最 恶劣 的 地 方 。 就 是 拿 收音 来 计 ， 在 
南 束 方 面 要 想 收 医 上 海 的 长 波 播 癌 ， 非 有 和 良好 的 收 各 楼 不 办 ， 反 不 如 在 汉口 安庆 等 
地 ， 容 易 收 到 上 海 啊 ! 


写 到 过 庄 ， 我 又 想起 一 椿 心事 来 了 ， 就 是 用 美国 货 的 五 管 机 收 下 上 海 的 播 
昔 ， 也 不 能 认 和 需 太 意 ， 最 近 友人 们 来 间 我 ， 宪 费 那 一 种 牌子 的 收 和 机， 于 赤 耐 用 可 
靠 ， 薄 且 又 要 倘 廉 物美 ， 想 来 想 去 ， 认 有 亚 美 老牌 的 1651 五 管 交 流 超 外 差 式 收 告 
机 ， 可 以 符合 上 面 的 [耐用 可 靠 J#mT 偿 廉 物 美 了 4， 失 是 就 向 他 介绍 了 ， 据 说 购 回 之 后 
) 成 其 非常 广 意 尤其 是 电源 释 感 器 ， 没 有 发 热 的 毛病 。 我 本 来 要 想 去 悉 自 试 划 一 
下 : 不 过 我 看 到 朋友 面孔 上 一 副 和 届 和 欣慰 的 面容 ， 它 的 好 囊 ， 也 就 不 于 而 知 了 。 最 
个 他 问 我 需 件 床 国 货 中 也 能 多 有 过 膀 认 外 货 的 出 品 ， 我 的 回答 是 : 因 需 亚 美 公司 能 
多 把 外 货 收 童 杰 的 短处 改善 ， 狂 圈 和 电源 人 压 器 ， 都 能 顾 读 到 我 国 的 气候 和 环境 而 
设计 的 ， 所 以 在 国内 使 用 的 话 ， 保 人 证 可 以 满意 的 o 
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lc74 号 五 杨 释 波 管 

1C7 G 号 傈 一 只 五 术 释 波 管 ， 它 的 特性 同 1C6 号 
管 东 无 轩 轻 ， 不 过 管 底 是 探 用 小 八 脚 式 。 此 管用 在 多 多 外 
差 式 的 收 划 机 上 作 过 奉 倒 波 管 是 最 相合 宜 ， 因 乱 它 的 三 极 
部 ( 振 淮 ) 的 互 痢 率 很 高 9 

ID5G 号 可 释 傈 数 五 极品 放 污 (1C7 G 惑 时 和 管 由 下 上 太 ) 


此 管 的 特性 除 增加 了 一 个 抑制 极 外 ， 人 条 同 1A4 号 管 很 相像 ， 有 此 管 不 能 应 用 
在 电子 振 温 的 粮 路 上 (不 过 现在 新 出 品 的 1A4 号 也 增加 了 一 个 抑制 极 ) 











特 性 

条 奈 2 伏 觅 

奈 流 “06 让 配 

屏 压 90 (最 大 ) 180 伏 腕 

贱 柱 奈 67.5 (最 大 ) 67.5 伏 

控制 根 压 一 3 . (最 小 ) 一 3 伏 腕 

放大 傈 数 350 705 
560,000 1 ,050 ;000 欧姆 
700 750 凑 闪 站 
2.2 2.8 稍 从 配 

幢 桶 流 -9 8 协 些 配 


瑟 章 率 〈 权 压 在 15 伏 胶 时 ) 15 15 粉 挫 涝 
内 部 各 极 间 的 储 电 量 ( 用 隔 上 风电 ) 
柱 屏 间 储 电量 ， (最 天 ) .007 粉 粉 法 
软 丰 储 电量 4.8 般 办 法 
琼 轴 储 电量 11.5 韶 凑 法 


ID74 号 五 橘 变 波 管 

1D7 G 号 管 的 特性 同 1A6 号 五 橘 萎 波 管 是 
一 样 的 ， 不 过 管 底 换 用 了 小 八 斗 式 9 (1D7G 号 莹 宅 答 由 下 上 起 ) 
IFoG 号 输出 五 标 管 


1]F5 G 号 输 量 五 极 管 的 特性 ， 也 是 和 dJF4 号 
相 全 的 ， 所 以 也 可 说 和 上 期 (四 知 二 十 期 ) 所 计 的 1E7 
G 管 内 一 组 相同 样 ，” 王 管 最 通 宜 用 在 曙 凶 式 的 收音 楼 
(1F5 G 号 站 灾 管 由 下 上 坑 ) 上 作 珍 昌 航 用 ” 
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IH4G 号 通用 三 极 管 


1H4 G 号 管 是 和 30 号 同 述 特 性 的 芙 空 管 ， 此 管 
最 宜 用 作 电 访 雯 少 的 乙 类 办 出 推 挽 式 放 大 管 ( 二 管 ) ， 逻 出 
的 电力 多 有 2 无 特 强 ， 而 失 芙 度 也 颇 低 。 座 底 也 起 小 八 脚 “。 


式 o 

特 性 
和 丝 灰 
儿 流 

甲 类 放大 (使 用 特性 ) 

屏 灰 90- 
控制 橘 极 一 4.5 
故 大 傈 数 9.3 
房 阻 11 ,000 
屏 访 2.5 
互 者 奉 850 


屏 瀛 内 

无 讯号 时 屏 电 访 (每 管 ) 
使 用 聚 例 ( 二 管 ) 

屏 感 

控制 杨 压 

扰 讯 号 时 屏 沪 (每 管 ) 

荷载 电阻 (每 管 ) 

有 效 荷 载 电 阻 ( 屏 至 屏 ) 

最 大 讯号 激 剧 电 力 

强力 输出 (二 管 ) 


检 波 ( 丙 电 压 检 沟 ) 
屏 压 90 
控制 橘 压 ( 狗 ) 一 9.0 


番 配 


135 
一 9.0 

9.3 

10 ,300 

3.0 

900 


135 
一 13.5 





(1H4 G 号 眉 空 管 由 下 上 视 ) 


2 伏 觅 
'06 番 配 


180 伏 肌 

一 13.5 伏 股 
9.8 

10 ,300 欧姆 

3.1 检 益 配 

900 瘾 得 


《最 大 ) 180 伏 脱 
(最 大 ) 50 检 番 配 
(最 大 ) 5 毛皮 配 


157:5 伏 肌 
一 15 伏 脱 
0.5 魏 从 配 
2000 欧姆 
8000 欧姆 
260 稍 形 特 
2.1 天 特 


(最 大 ) 了 30 伏 及 


一 18.0 伏 股 : 
扰 讯 号 上 时， 将 屏 瀛 调节 至 0.2 纷 从 配 2 平常 讯号 之 直 访 屏 访 应 限 止 至 2.0 彻 


共 五 车 十 二 月 五 日 





IlH0OG 号 生 屏 三 标 管 

1H6 G 号 管 是 一 只 多 屏 三 极 管 ， 特性 和 IB5 
及 25S 号 管 是 完全 相同 的 ， 不 过 就 是 管 底 换 用 了 小 八 
脚 式 。 





(1H6 G 号 丑 具 管 由 下 上 起 ) 

区 1J60G 号 人 骏 罗 三 标量 放 管 
3 1J6 G 号 除 管 底 换 用 了 小 八 
六 的 脚 式 ， 余 都 和 19 号 同样 特性 的 真空 管 
ee  ) 所 凡 它 的 特性 可 扰 用 再 重 说 了 oo (1J6G 号 趴 空 管 由 下 上 视 ) 








0B85 号 苦 屏 五 称 管 

688 号 是 最 近 新 出 的 一 个 
金属 芙 空 管 ， 管 内 共 包 合 着 一 棚 五 
栖 部 和 一 棚 狗 屏 ，. 它 的 用 途 一 似 





(6B 8 号 各 汉 管 由 下 上 墟 ) 6B7 号 ， 可 用 在 外 兰 式 的 收音机- 上 
_ 作 中 间 遇 率 放 大 或 低 遇 秦 放 大 ， 和 二 极 检 涛 ，” 同 自动 昔 景 调 凶 等 用 o 


特 性 
屏 层 (最 大 ) 250 伏 脱 
幢 橘 灰 (最 大 ) 125 伏 胶 
控 刺 橘 一 3 伏 胶 
屏 沪 10 声 盆 配 
幢 橘 访 姑 3 万 番 配 
房 阻 ( 狗 ) 6 兆 欧 姆 
放大 傈 数 (多 ) 800 
互 道 率 1321 粉 葛 
控制 橘 压 * ( 锡 ) 一 21 伏 膀 

内 部 各 极 闻 的 储 电 量 

桶 至 房 《最 大 ) ”005 凌 闪 法 
橘 至 〈 险 十 桶 2 十 橘 3 ) 6.0 痊 粉 法 
屏 玛 ( 险 十 柱 2 十 橘 3) 90 肉 好 法 

。 截断 除 极 电流 电压 ( 完 ) 
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不 超过 室内 温度 华氏 坟 十 入 度 时 ， 能 使 此 电阻 上 最 专 
点 之 温度 在 华 兵 四 百 尺 十 二 度 。 例如 假定 有 下 阻 一 具 
， 篱 五 百 欧姆 ， 人 额定 基 二 十 五 特 ， 或 O， 二 丛 配 之 志 
流 容量 ， 惟 此 种 僻 定 法 不 切实 用 ， 因 恨 氛 交 器 之 运用 
於 扒 高 的 温度 之 故 o 电阻 运用 故此 等 高 温度 ， 固 不 受 
损 ， 但 能 损坏 机 件 也 。 因此 实际 上 和 须 将 电阻 到 用 发 较 
低 之 电流 容量 ， 即 最 高 电流 领 定之 百 分 之 七 十 ， 或 挨 
特 数额 定之 百 分 之 五 十 = 如 电阻 未 用 味 ， 接 近 储 电 器 
等 之 易 受 高 温 损 壤 者 则 以 运用 从 电流 把 定 之 百 分 之 
五 十 ( 印 五 特 数 侨 定之 百 分 之 二 十 ) 坊 宜 o 


R 了 Resonance 谐振 


凡 电 路 内 其 自然 通达 送 等 於 通过 电动 力 之 肖 率 时 
， 称 日 族 振 电路 o 在 谐振 时 其 电流 最 大 ， 且 输电 动力 
合 相 ， 节 能 使 诱导 锭 阻 成 相等 而 相反 於 储 电 迎 阻 ， 故 
烙 果 角 阻 通 等 基 雳 ， 而 电路 之 纺 阻 即 其 直流 电阻 也 o 
双 凡 二 电路 之 有 相当 自然 通 率 者 ， 亦 硼 谐 振 。 如 众 尘 
节 某 电路 之 过 牵 使 与 某 电 动力 之 肖 率 谐振 时 ， 即 将 其 
诱导 率 或 储 电 量 缕 动 ， 至 糙 果 浊 阻 等 双 老 ， 而 烙 果 实 
效 电 流 ( 或 电压 ) 沽 入 最 高 点 也 。 谐振 亦 可 继 动 垦 率 几 
求 之 ， 因 猎 振 乃 坑 最 高 电流 或 志 亚 时 之 通 率 所 决定 也 


口 


及 esonance Curve 谐振 曲 术 
谐振 曲 稼 所 以 表示 一 振 漫 电路 内 之 破 活 壮志 流量 


与 主 话 半 电 汶 通达 间 之 天保 o 凡 二 有 具 振 泌 电路 ， 彼 此 
证 近 ， 使 -- 路 内 之 振 漫 六 亲 成 他 路 内 之 振 滥 时， 则 此 





诱导 振 漫 之 强 
弱 ， 情 仗 紫 电 
路 成 配 蔷 於 彼 
沉 路 与 知 而 定 
5 由 将 此 电路 
中 诱导 它 或 化 
电量 变动 至 使 
他 电路 内 电流 
最 高 时 。 以 变 
动 此 种 振 漫 党 

-” “ 数 时 所 得 之 电 

和 效 流量 作 直 符 村 
- “ 霄 之 ， 下 以 横 

坐标 考 此 电路 之 自然 通 率 ， 则 所 钢 定 之 曲 御 站 禾 “ 曲 

糠 图 中 曲 特 最 高 誉 ， 即 示 电 路 成 证 振 时 情形 ， 租 起 

谐振 点 


二 B 二 47OV 
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.第 三 组 路 中 之 遇 亲 
(谐振 曲 多 ) 
Resonance Indicator 证 振 指示 器 
( 姿 嚼 Output Meter 休 ) 


Resonance Intensi 用 er 说 振 加 涉足 





尹 一 种 自动 苇 收 机 用 以 接收 高 速度 手 穆 电报 就 跨 
者 o 
了 esonance Transformaem 订 振 绝 三 器 

力 於 次 航 系 图 工 接 以 储 和 下 器 之 一 县 粥 雁 器 ， 可 尘 
节 使 更 德 极 袁 轿 灾 流 电流 之 通泰 相 等 帮 能 提高 次 航 


几 芝 厂 至 艇 振 也 。 


EREMHTRRREETTITERESEAREEEEEEEEEGRRETETICINEIDDEEEEERISEREEERYXETZEEESETREDETEOREDOEETTEDETETTTTTT 瑟 TREEET TO 


二: 王 年 - 示 富 圾 五 :日 
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国 亚 人 馈 
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Resonanee Wave Coil 苹 振 电波 绵 轿 


凡 和 综 圈 攻 振 锥 其 基本 或 倍 凋 率 者 ， 称 坊 谐 振 电 波 
乏 图 。 此 种 和 线 回 其 长 度 恒 较 直 径 咏 长 ， 而 其 作用 有 如 


接收 天 比 之 接收 电 襄 ， 或 成 电气 配合 众 一 有 具 接收 天 笋 . 


上 者 惟 此 不 利用 其 基 本 肖 它 而 常 运 用 於 倍 遇 率 上 o 
粽 图 内 之 肖 率 波 盾 傈 定 波 ， 有 电位 波 节 ， 及 波 举 平均 
距 见 ， 分 配 佟 隶 轿 上 = 其 距 骨 依 通 率 而 定 > 将 缚 图 配 
合共 接收 管 址 路 上 之 方法 ， 傈 用 一 金属 片 成 绝缘 的 移 
动 从 此 缚 图 上 ， 使 嫁 了 图 上 人 电流 因 穆 和 与 片 间 之 储 下 性 质 
, 而 传 过 到 金 电 片 上 o 当 人 金属 片 稳 明 一 电位 波 尝 时 ， 
了 攻 电 力 传 软 笃 最 大 ， 而 音调 亦 最 高 o 
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( 谐 振 电 波 和 线圈 之 接 至 一 具 检 波 扶 空 管 之 方法 ) 

Resonant 谐振 

佬 中 Resonanee 休 吕 
Resonator 谐振 器 
”“， 作 一 种 藉 证 振作 用 以 检察 振 漫 器 产生 之 振 漫 电流 
之 设置 ， 亦 指 电报 匠 声 器 中 之 共振 强 o 
Resonator, Acoustiec 音波 共振 织 

一 征 包 记 空 氧 之 器 具 ， 易 藉 声 溪 或 物 采 振 温 使 起 


振动 者 o 形状 常 坊 圆 柱 朵 或 球 朵 o 有 小 管 通 出 如 外 ， 
以 便 耳 更 


Retardation Coil 阻 湾 穆 图 


傈 一 有 具 过 阻 稼 轿 ， 用 以 产生 反作用 从 电路 中 之 电 
流 者 。 





了 及. 且 . 高 凋 愉 
力 了 adio Frequeney 之 适 写 < 
及 . 耻 . Transmission Line 高 凋 系 傅 静 币 


传 静 生 之 半 高 传 明 它 电 流 公 这 处 者 o 惟 通常 熏 路 
因 有 分 伤 储 电 量 诱 导 宁 及 高 明 宁 电阻 ， 故 不 适用 公 志 
选 高 明达 志 流 o 故 非 有 特别 设 证 不 可 ”其 最 简 昔 之 锅 
肖 率 传 玩 入 ， 邹 用 一 对 侈 为 粮 以 传 半 高 遇 率 党 流 ， 自 
一 具 短 波 发 射 机 上 “， 志 至 一 双 标 天 笋 之 上 
Rheostat 可 瓣 电 阻 

用 以 调节 电流 之 一 种 可 包 电 阻 s 此 器 或 以 电阻 稳 
秽 成 ， 或 肋 央 质 移 成 ， 或 从 特别 作用 时 亦 可 
以 应 用 流体 者 " 在 托 梨 电 中 可 释 电 阻 ， 什 十 
按 共 里 空 管 朵 红 与 “ 甲 ”" 可 电 池内 ， 以 节制 
粕 糙 电 流 也 ” 





焉 ) 
Rippre Filter 额 动 渡 除 豆 


力 用 以 滤 除 颤动 之 减 波 器 o 此 器 对 於 尾 流 强 或 发 
电机 办 出 让 访 电 流 极 易 通过 也 o 
Ripple 晤 二 


(可 沟 电 


BE 


乃 整流 器 或 发 电 杰 直流电 中 之 严 流 成 分 凡是 动 
电感 之 实效 值 ， 与 其 物 电 有 感 之 代数 平均 秆 之 比 之 下 分 
数 ， 称 已 百 分 数 闸 动 


R. M. 8S. 平均 平方 根 
7 Root Mean Square 之 熔 窟 o 
Roberts, Joseph Harrison homson 上 劳 勃 腕 氏 


劳 勃 腕 氏 ， 英 国 入 5 少时 振 业 於 利物浦 发 剑 短 大 
旬 ，“ 淘 疙 研 客 受热 发 射电 子 现 象 ， 及 其 他 艇 任 电 问题 
o 丘 需 科 乞 博 芋 ， 且 和 翅 物 理学 会 含 员 ， 精 浇 於 志学 光 - 
学 及 声学 云 o 
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Robinson, James 乱 滨 卫 氏 


答 演 珠 氏 ， 英 之 扰乱 电 发 明 家 ， 和 党 任 伦敦 等 大 学 
之 物理 撮 讲 师 ， 洲 心 发 明定 向 器 ， 因 以 得 名 o 氏 双 答 
英国 艇 缚 电学 合 会 员 o 


了 abinson, Samuel S. 般 演 了 琴 
答 攻 隔 反 ， 美 国人 5 识 业 共 合 案 国 海军 高 等 学 校 


o 党 著 “ 海 军 界 用 艇 乏 电 强 ” 一 书 ， 芷 服务 於 海军 部 
运 需 署 云 o 


Root Mean Square 平均 平方 根 值 


凡 奖 流 志 流 或 电压 各 时 点 值 之 平方 平均 值 ， 再 并- 


方 所 得 之 根 ， 篱 平均 平方 根 值 o 一 天 配 交流 电流 之 在 
均 平 方 根 值 ， 其 发 热量 适 等 於 一 盘 配 之 直流 之 狼 量 o 
平均 平方 根 值 双 称 袜 效 值 ( 卫 作 eetive or Virtual 
Value ) o 平均 平方 根 值 之 原理 如 下 : 於 电 气 测 量 方 
面 ， 常 比较 交 直 各 电流 蓝 应 用 同一 单位 ， 如 到 配 及 伏 
觅 等 ， 但 交流 奥 直 流 不 同 ， 常 改变 其 数量 及 方向 ， 故 
於 测量 时 交流 方面 以 与 沫 直流 电流 产生 相等 邦 量 作 根 
据 。 此 炎 量 依 朱 系 定 律 需 与 电流 平方 成 正比 因此 在 
正 狼 曲 闵 交流 电流 其 每 时 点 值 必须 平方 ， 然 后 取 其 平 
均值 ， 再 并 平方， 乌 舱 与 直流 产生 等 邦 量 之 相当 交流 
值 。 凡 交流 之 最 高 值 ， 赵 一 盘 配 时 ， 其 平均 平方 根 值 
:党 坊 O. 七 O 七 类 配 也 


Root-Mean-Square Value 平均 平方 根 值 

允 冰 Root-Mean-Square 休 o 
了 及 otary Condengser 旋转 能 和 电 回 

妃 一 县 同期 式 电 动机 采用 众 电 力 输 系 上 ， 使 电 碱 
成 前 导 相 位 者 。 故 能 增进 其 电工 牵 因 数 o 同期 式 电 动 
楼 之 作用 ， 王 一 艇 电器 同 ， 故 又 称 旋转 卵 电器 o 
Rotary Converster 旋转 换 流 机 

一 种 使 交 庆 换 成 直流 或 直 访 成 交 撤 之 设 帝 o。 双 称 
问 撼 换 流 楼 o 其 构造 如 同一 直流 电 杰 。 但 其 尝 要 上 有 
数 个 获 访 子 或 半 杏 接 至 滑 环 上 c 滑 环 可 有 二 ， 三 ， 四 


或 六 具 。 电 相 旋 转 时 ， 滑 环 半 即 有 交 庆 电 流 接 出 ， 妈 - 


将 一 志 动 楼 或 一 汽机 旋转 此 换 流 机 ， 则 此 换 流 机 序 成 
筷 一 具 人 双流 发 电机 = 直流 可 自 电 刷 上 接 出 o 而 交流 自 





滑 球 上 接 出 之 如 内 交 流 电流 输入 滑 尿 上 ， 此 楼 序 成 
一 同期 电动 懂 ， 而 直流 可 在 整流 子 之 电 刷 上 得 之 o 此 
种 换 流 机， 证 有 一 副 线 轿 ， 同 时 用 作 交 流 电 动机 及 直 
流 发 电机 。 凡 换 流 楼 之 用 以 转换 直流 成 交 访 者 ， 称 和 
倒置 换 流 楼 (Inverted Converter) o 在 单 相 换 流 楼 
内 ， 常 有 二 具 滑 焉 故 线圈 间 藉 与 极 数 相等 之 等 距 分 攻 
连接 之 ， 且 须 藉 外 力 发 动 之 ， 使 过 同 期 速度 。 至 相 复 
换 流 机 能 基 交 流 方面 自动 发 动 ， 但 因 产 生 极 大 之 湾 后 
电流 ， 故 必须 在 直流 方面 发 动 之 o 


( 流 惑 车手 外 ) 





Rotary CuUrrent 旋转 电流 

此 名 词 常 指 复 电流 Polyphase Current o 
Rotary Diseharger 旋转 放 尝 器 

力 优 穆 电 发 报 机 中 一 具 旋转 圆 台 放 电器 。 其 火花 
则 发 生 於 一 有 具 藉 电动 机 旋转 之 圆 般 上 凸 钉 间 者 o 
Rotary Field . 旋 动 磁场 


旋转 父 空 间 之 一 磁场 或 因 旋转 穆 圈 而 成 者 o 或 因 
复 相 电流 在 固定 称 力 内 而 成 者 o 


上 Rotary Gap 旋转 闻 曙 


乃 一 种 腹 用 二 具 或 多 具 旋 粮 图 和 之 装 有 凸 休 使 火 
花 通过 其 问 之 旋转 火花 半 阶 ”此 种 火花 间 队 在 昔 曰 用 
准 儿 委 电 地 发 射 机 内 


Rotary _Hysteresis 旋转 磁 汪 


刀 旋 磁 扬 所 产生 之 磁 全 ， 以 别 俭 感化 磁 盟 所 产 
生 者 - 


RATRTRRRIEORIEUGERHIRGGDGRETTTLHTTREDIOREHREEEEEIEESET ATIEHRSEODIEWNPCHETREIIZGEEERCT 瑟 SRTROTTEIEREDEEETRET 和 
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Rotary Spark Gap 旋 熏 火花 间 噬 
做 于 Rotary Diseharger 锋 o 
Rotary Ticken 旋转 滴 声 器 


乃 用 一 具 强 短 志 出 在 一 速 转 金 属 输 作 上 效 乱 时 ， 
所 上 生 斯 纺 之 一 种 滴 避 器 
Rotor 旋 动 子 


任何 电器 内 之 旋转 部 分 ， 称 需 族 动 子 o 如 电动 册 
或 发 电机 之 施 动 部 分 。 或 可 到 储 玉 器 之 旋 片 o 凡 直流 
电动 机 或 发 电机 之 族 动 子 ， 即 怖 电 极 “ 但 交 六 发 电 杰 


或 电动 机 ， 其 旋 动 子 ， 或 篇 二 极 ， 或 乱 磁 为 9 
Rotor, Grounded Conmneetion, 旋 片 之 接地 


乃 扰 桩 电 接 收 楼 中 可 缘 角 电 器 上 族 片 之 接地 ， 所 


航 到 


以 台 除 手 角 营 量 者 悦 有 了 叶 将 旋 片 接 玛 接地 之 隔 骨 金曲 
襄 者 5 
Rough Calibration 少校 核 

如 电 喇 考 ， 和 电流 疙 等 之 常 与 醒 淮 鳃 器 相 磷 核 者 
例如 波长 表 ， 可 藉 柜 蓄 众 各 种 已 知 波长 之 广播 侣 而 校 
核 之 9 
了 Ruhmkor 企 Coil 话 遂 铺 图 

.做 关 Induetion Coil 休 o 


Rutherford, Sir Ernest 勒 舍 福 帮 


勒 舍 福 氏 ， 英 之 物理 学 家 党 任 营 和 网 斯 德 大 学 物 
理 数 授 ， 及 其 他 剑 才 等 大 学 物理 数 授 2 圣人 锥 物质 之 组 
成 ， 甚 多 实 诊 ， 开 双 党 拓 化 学 之 浇 忠 泵 某 里 ,关公 做 
粮 电 之 若 作 ， 亦 黄山 高 9 


RS 


Safety Gap 安全 间 险 


乃 茸 接 基 一 储 电 吕 或 他 器 上 ， 以 防 药 其 过 度 志 感 
之 一 种 火花 闻 隙 。 当 电压 超过 一 定数 量 时 ， 问 降 访 异 
， 使 志 访 分 路 而 人 地 


Sal Ammoniac 确 砂 

力 一 种 白色 晶体 。 易 吹 从 水 o 常用 作 逢 级 志 浙 中 
之 志 液 及 电 渡 溶液 o 
Saturated 馆 和 和 


凡 物 质 父 磁 隆 馏 和 了 时， 只 增 其 磁化 力 ， 亦 不 能 错 
其 磁 加 密 度 ， 是 谓 抱 和 o% 铸 绕 之 角 和 点 较 岗 或 熟 侯 之 
饮 和 时 之 磁 徽 密度 篇 低 。 


Saturation 馆 和 


姿 并 Saturated 休 o 


Saturation Magmnetic 磁性 饱和 
做 并 Saturated 休 o 


Sawtooth Wave 锯 瞻 形 波 


成 锯 痪 形 之 志波 ， 可 用 相当 机 城 方法 产生 之 o 如 


发 电机 磁 绕 之 成 相当 形状 者 ， 在 除 极 光 览 空 管 中 ， 可 
藉 相 当 交 流 电 感 波形 ， 以 疯 成 锯 黎 状 波 


Sechott 丁 年 eet 斯 各 觅 现象 


乃 感光 志 浙 中 之 不 平 壬 志 子 现象 = 当 此 所 泪 用 
於 音 器 方面 ， 如 有 杨过 影 软 片上 之 传 放 落 可 及 音乐 叶 
, 此 种 不 平衡 志 子 放射 现象 ， 常 使 产生 杂音 於 揭 汉 器 
内 。 在 志 传 照 像 方 面 ， 常 使 所 收藏 像 上 成 明 栈 各 站 
光 入 射 向 感光 电 性 才 面 时 ， 即 放射 志 子 o 其 系 除 


链 电 子 数 送 与 光 之 强度 成 正比 o 但 在 极 短 时 四 内 ， 如 
万 分 之 一 秒 血 内 ， 即 有 不 然 者 ， 因 此 时 之 电子 倚 未 有 


成 电子 国 放 射 之 可 能 性 也 ”9 


Screen-Grid 岩 橘 极 


凌空 管 除 茧 通 之 三 极 外 其 第 四 极 二 称 坊 情 桶 极 ， 
便装 置 於 控制 橘 极 之 四 周 ” 眉 首 隔 上 风物 ， 使 腕 见 屏 四 
压 之 影响 ， 故 可 旬 去 电路 之 钙 灯 恤 中 和 作用 之 设备 ”o 
因此 尽 橘 极 自 能 减 低 管内 异 橘 习 之 侯 志 量 而 二 其 扩大 
作用 7 使 抱 再 生 振 温 之 患 o 三 极 答 屏 柱 问 储 电 量 用 入 
橘 粹 后 序 可 天 沽 其 构造 及 接 法 如 暗 所 示 ” 
( 待 ” 炉 ) 
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本 aiiare 关 ele|[e 玫 
大 北村 收 癌 成 栋 “学 斯 河 


地 址 : 大 湾 村 ， 住 於 圩 江 下 游 ， 距 汕头 鸥 十 蓝 里 ， 有 周围 田野 ， 扰 高 山 及 高 
大 建筑 物 ， 故 收音 束 境 极 佳 o 

天 地 和 粮 : 天 和 焰 其 33 公 尺 ， 高 15 公 尺 ， 倒 工 式 ， 方 向 由 东北 至 西南 ， 地 称 
用 雨 根 铁 棱 哈 下 有 水 的 井 吉 (至 地 ) 。 


因 汕头 没有 播音 台 ， 而 距 肉 有 播音 台 的 地 方 又 很 速 ; ， 如 香港 ， 广 州 等 处 ， 
故 奢 石 机 多 疫 有 秽 作 的 可 能 。 


蓝 管 机 : 矿石 机 没有 允 作 的 可 能 ， 只 好 由 单 管 机 大手， 义 路 是 三 回路 ， 员 
空 管用 30 号 ， 晚 间 六 时 和 后 才 可 收 医 ， 和 音质 不 差 ， , 其 能 收 的 电 右 如 下 : XGOW ， 
XGOA ,XGOC，XGOL ，ZBW 及 JOAK 其 中 以 XGOA，XGOVW 和 JOA 开 最 
法 o 8 
两 管 楼 : 用 30 号 作 检 波 ，19 号 作 雨 级 低 放 ， 香 量 南 前 增加 很 多 ， 可 放 换 
亏 器 ， 其 能 收 电 吝 南 前 增多 ， 除 上 之 外 ， 休 有 XGOZ，XGOD ，JFAK ，K2RM， 
及 上 海 娄 家居 : 苇 僚 XMHB，XHHH ， 药 美 及 东方 等 电台 0 
三 管 机 : 即 上 面 两 管 楼 之 前 加 一 级 高 放 ， 香 如 留声机 ， 供 全 屋 茧 闭 有 人 饼 ; 
收 得 电 吝 ， 除 广西 ， 云 南 ， 及 四 川 外 ， 其 余人 至 国 一 百 无 特 以 上 之 电 吝 ， 蕴 可 收 到 ， 
漫 有 -- 电 训 ， 但 区 疫 有 多 到 他 的 呼号 ， ; 其 证 昔 旭 近似 安南 语 ， 此 外 而 从 各 上 处 的 收音 同 
志 ， 把 趴 地 的 收音 成 续 报 告 加 来 ， 以 供 容 关 o 







左 需 北平 匠 误 质 播 电 癌 女 报 告 员 周 薄 
疫 女 士 下 和 需 发 射 机 及 弛 告 员 丁 佑 迪 君 
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3 4 
人 5 训 谋 巾 。 
“7 灵 E TIaTXICZJ 
上 海 梅 白 格 路 禅 康 里 6 号 线 狂 奏 
间 524 邑人 入 眶 去 史 德 鞋 夫 管 收音 机 一 具 ， 已 二 年 ， 目 员 至 今 ， 除 中 央 和 与 一 二 
日 本 电台 外 : 从 未 收 过 外 坊 播 香 ， 初 以 乱 未 装 天 称 电 力 太 能 o 但 最 近 克 了 
通 度 天 义 仍 蔓 收 不 到 外 埠 电 吉 播 理 ， 请 示例 在 何 部 o 天 稼 篇 骏 行 式 ， 每 根 
15 公 尺 长 ， 序 晒 台 了 公 尺 高 ， 引入 儿 狗 20 公 矿 9 
答 上 海 因 乱 电 诈 太 多 ， 而 各 电 吝 之 遇 率 相距 都 很 近 ， 所 以 外 租 电 吝 易 被 
海 没 。 在 上 海 各 电台 停止 播音 的 时 候 ， 外 塌 电 各 便 能 收 到 。 


间 525 .本 志 有 捧 实 名 无 称 电 收 香 杰 学 雇 的 夜校 ， 因 吕 人 很 想 於 每 日 公 依 之 眼 
从 事 研 究 过 种 学 识 ， 若 有 请 群 示 二 二， 而 有 专门 书 厌 由 浅 大 深 般 合 认 初学 
者 亦 瑚 介 帮 需 荷 
在 南京 路 廿 四 号 亚 尖 眉 司 内 惟有 扰 称 电 修理 实名 学 校 ， 可 逐 往 索 并 简 
章 。 研 罕 无 黎 电 由 浅 大 深 的 书 厌 ， 可 读 “ 扰 称 电 尝 初 陪 "， 访 书 取材 航 新 


颖 o 


嘉善 县 立 图 书馆 无 粮 电 研究 会 

问 526 本 应 一 答 十 九 期 之 五 无 特 播音 甲 式 稳 路 图 ， 振 省 般 L1 念 四 圈 抽 头 在 
交流 傈 接 燃 条 中 心 ， 人 条 直流 应 接 何 处 。 兹 \C9 ，Cl0 等 汰 路 储 电 器 能 否 省 
去 ， 或 酌 量 改 少 ( 是 指 直 流 )， 用 三 只 42 代替 和， 输出 调幅 一 比 一 之 黎 压 
器 ， 可 否 仍 用 4 办 出 之 一 具 ， 抑 须 另 换 藉 部 纠正 。 


踢 


答 倚 傈 直流 可 接 桩 极 中 分 电阻 o C9 Cl10 不 可 省 略 。 用 和 代 蔡 47 时 ， 铀 
幅 络 奈 器 不 必 更 动 。 


上 海中 华 路 姚 家 街 剧 善 里 3 号 哄 ”出 

问 527 电源 释 压 器 之 次 航 屏 标 ， 应 如 何 计算 ， 如 以 问答 梨 利 十 四 期 一 从 五 页 
名 路 图 第 放 种 乱 例 ，V 篇 427，V1 乱 401A ;所 去 2 一 2 应 有 七 人 十 伏 脱 ， 
五 个 和 孙 从 配 ， 请 于 是 数 从 何 算 轩 :而 详 组 答 玫 至 有 盼 。 

答 屏 压 之 高 低 : 傈 秽 所 用 抽空 管 之 特性 而 隧 意 据 定 * 荆 屏 六 ， 则 依 所 用 
之 屏 压 而 定 。 此 种 屏 沪 普 通 可 由 芙 空 管 特性 曲 乡 表 上 查 得 。 

TREETRRRELETEEEETEEEEEEEEEERIEEEREETEEEHETERRTTEE TREERERERUESESTESSRENEEEDE 到 二 EECEREREP-R 二 9 了 
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问 528 又 此 电源 爸 压 器 之 电力 ， 照 计算 算得 6VA 强 ， 可 否 作 10VA 计算 ， 
下 烈 复 法 有 鱼 谈 否 ， 新 指正 。. 

答 6VA 之 电源 用 时 器 如 时 10VA 襄 计 亦 可 用 。 所 交 生 式 俗 扰 误 。 

福州 台 江 汛 孙 光 行 杨 董 华 


辣 529 邑人 照 本 证 第 三 众 十 二 期 ， 最 实惠 的 旅行 式 日 管 收音 机 装 和 症 ， 其 中 材 
料 ， 亦 傈 亚 美 公司 购买 。 但 所 收 之 成 绩 ， 仅 能 收 到 福州 广播 电 训 ， 而 再 基 
即 帮 效力 可 收 ， 故 特 示 欧 ， 厅 请 劳 忆 解释 o 


+ 
B 至 

寺 人 、 
c 0 
二 2 

人 人 > GT 和 6 

五 ES 泛 大 

= 这 入 < 后 ] 

避 AFc 

EEC 

答 此 征收 香 楼 本 让 可 用 从 接收 本 坦 的 电 癌 o 


天 津 河北 禹 站 吴 ” 严 

问 530 现 有 和 A 图 砂 铀 片 四 公分 高 所 和 线 一 电 庆 ， 设 计 如 下 ， 初 航 220 及 110 伏 
股 次 级 6.3 伏 腊 工 炎 配 ， 双 5 伏 腊 0.25 类 配 ， 双 180 伏 脱 25 硝 盘 配 ， 请 
将 应 用 八 号 潜 包 绿 及 图 数 示 知 乱入 o 又 BI1 图 砂 钢 厂 据 和 鲍 30 亭 利 25 M 坟 3 
低 遇 素 扼 制 称 圈 话 芝 高 至 叙 仅 ， 用 代号 毯 包 独 和 绕 若 于 圈 o 

答 . 请 查 亚 美 昌 品目 儿 中 之 实用 释 压 器 线 奥 表 及 洪 包 入 用 途 才 。 低 扼 圈 可 

在 荔 高 .10 公 奋 之 钱 心 上 用 34 号 稼 线 满 序 可 。 

问 531 现 艇 不 所 用 电力 傈 220 伏 脱 直 荡 电 ， 除 用 12Z3 代 整 流 及 帮 压 器 外 ， 

- ， 街 有 何 法 使 作 代 甲乙 电 ， 倘 将 交流 牙 香 楼 插头 误 行 插 大 ， 当 讼 楼 件 有 损害 

人 否 o 

estaeripapperiCRoNaPeeOROLECIAESEEoendaeaaarogdrptEaLiatr rus asyedciaesyiicuhaamuaama RCRCAEEIELYRTIPCIDSEETSDIa 
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答 直流电 可 用 电阻 降低 作 甲 乙 电 用 ， 其 法 可 肉 关 无 入 电 学 初 阶 "第 187 
具 起 至 193 页 。 如 将 交 访 收音 楼 襄 搬 大 直 访 电源 之 中 ， 则 将 压 器 有 烧 燃 之 
氏 。 

问 532 本 证 三 和 埠 八 戎 三 〇 二 册 一 只 效力 很 好 的 交 访 四 管 机 ， 却 人 照 略 装置 后 
， 遇 率 高 的 一 段 成 绩 人 入 好 ， 不 过 遇 素 低 的 一 段 ， 黄 连 中 央 多 收 不 到 ， 简 直 
吝 三 百 公 矿 以 上 ， 不 会 振 恤 ， 未 知 何故 。 


可 将 再 生 轿 的 图 数 增加 。 
问 533 每 见 业 体 电 吝 呼 号 冠 以 AC2 及 AC8 等 字 ， 未 知 此 AC 是 何 音义 ， 而 
从 面 之 数目 字 是 否 固定 ， 请 揭示 。 
答 AC 两 字 是 不 合法 的 ， 中国 的 业 创 电 吝 ， 照 国际 规定 ， 订 冠 以 XU ， 
下 面 数 目 字 傈 表示 电 训 所 在 之 区 域 ， 是 固定 的 'o 
南京 中 正路 97 号 枝 术 训 丢 班 胡 容 奏 
问 534 用 高 健 酸 钾 和 与 硫酸 液 代 确 酸 电池 之 消极 剂 ， 中 扰 臭 气 ， 但 有 分 极 作 用 
?〈 其 电感 可 过 2 V. ) 是 其 人 缺 点 ， 而 指正 巍 行 改良 之 处 。 卉 能 否 示 一 电流 
台大 而 分 极 作 用 极 小 之 漫 电 外 ， 旭 不 鹏 感激 o 或 介绍 二 三 本 容 仑 书 o 前 次 
实验 所 用 而 发 判 需 确 酸 印 与 看 酸 之 极 稀 深 液 o 
答 请 傣 阅 Martin Gruhl :一 Zeitschrift fur Elektrochemie 一 避 
间 535 “自负 四 管 机 一 上 只， 用 58 高 放 ，27 再 生 检 波 ，47 输出 ，80 整流 ， 未 装 
天 名 ， 收 XGOA 需 接 地 各 ， 天 粮 代 以 花 入 二 码 ， 香 质 很 好 ， 如 外 善 式 o 
大 取 去 花 称 ， 则 首 其 低 ， 如 此 是 否 起 敏 度 不 高 。 在 XGOA 停 下 时 以 地 义 
接 天 久 柱 上 ， 亦 能 收 得 上 海 西 人 XOHA;XMHA ( 因 吧 人 新 由 电 地 脖 京 故 
知 二 癌 之 呼号 北非 楼 中 匠 出 ) 二 扣 微 弱 之 电 浪 请 阅 在 三 层 楼 屋 硕 架 17 公 
太 双 和 根 天 称 : 此 楼 能 否 蝎 收 上 海 。 
如 独 圈 用 隔 雌 者 ， 则 非 起 敏 度 不 高 所 致 。 如 用 天 儿 ， 可 收 上 海 各 电力 
亦 大 之 电台 o 
问 536 电厂 交 访 电 筑 以 一 极 接地 ， 首 都 亦 如 此 ， 入 夜 夫 时 和 后 鄙 大 用 71A 二 只 
串 连 以 电 诬 接地 之 一 极 作 一 极 ， 另 一 极 以 收 香 楼 用 之 地 和 糙 ， 足 有 10V. 之 电 
屡 ， 二 管 俱 燃 ， 吕 入 用 作 唱 片 放 大 交 访 声 太 大 2 和 搬 法 锡 除 ， 思 甚 理 大 狗 是 
7 时 和 后 各 家 电灯 上 苦 燃 ， 是 以 由 地 儿 之 电 亦 足 而 有 余 ， 不知 是 否 :o 再 其 交流 


带 


踪 


表 可 否 有 法 免除 
答 交流 瑶 乃 傈 秋 极 无 中 心 俱 称 所 致 
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问 537 “请 间 公 尺 与 过 波 以 何 种 方法 计算 ， 或 以 粮 轩 图 数 多 少 或 以 天 入 高 高 矮 长 
短 ， ee 如 何 算法 ， 请 在 癌 答 栏 内 答 恬 


ie 


答 所 之 浊 于 全 由 称 国之 入 汗 届 全 官 吕 之 全 志 最 等 而 证 其 说 


情 可 姿 并 ' 粽 圈 之 实用 设计 ”o 
上 海平 凉 路 平凉 邮 25 号 何 万 庆 


间 538 ， : 入 附 上 电动 式 扬声器 图 一 : (1) 图 中 A 用 钢 抑 用 铁 ， 十 五 代 厘 直径 可 
用 否 ，(2) 贺 中 B 由 须 否 空 阶 ， 狗 空 若干 公 奋 7 (3)A 长 狗 若 王公 厘 狗 望 逐 
一 详 示 o 

答 A 用 芍 铁 ， 十 五 公 厘 直径 亦 
可 用 o B 上 处 狗 须 有 三 公 厘 空隙 o 
A 长 得 抵 大 关 傈 ， 惟 须 秽 整 个 破 
极 而 定 o 

间 539 吕 人 今 裂 一 电动 扬声器 ，( 
配置 自 描 五 管 外 差 式 ， 末 儿 放 大 
用 旁 特 47 号 真 空 管 ) 电 阻 乱 2500 
欧姆 ， 恺 磁 圈 用 34 号 入 和 绕 22500 
图 ， 香 圈 用 30 号 粽 德 80 圈 ， 所 
线圈 数 是 否 相合 请 指正 和 需 盼 ( 黄 
空 管用 一 -58,2A7,24,47,80,) o 

答 所 线圈 数 从 可 用 。 

问 540 上 闻 电 动 式 摇 声 器 : 励 破 轿 

和 线 法 尾 天 三重 变压器 相同 ( 德 一 层 称 虐 相 称 狐 _ 张 ) 、 或 与 德 歼 简 剖 磁 圈 一 
样 ， 生 详 篇 示 履 。 

答 、 呈 做 曾 因 图 数 太 多 ， 可 昭和 村 山 简 周 破 图 方法 重 之 。 


北平 南 池 子 灯 毓 库 6 号 陈 玫 如 

问 541 本 车 三 您 期 897 真 析 中 加 中 所 用 之 筷 而 所 台 吕 局 1260 人 ， ; 但 在 北 
平市 扰 从 腾 得 此 式 者 ， 可 否 以 2500 作 式 者 代 人 ”其 他 等 件 有 再 须 因 此 而 
鲍 更 其 数值 ， 如 有 ， 须 如 何 更 改 ， 方 乱 通 宜 o 

: 答 ” ”可 用 1600 或 1800 欧 碍 者 代 杰 。 其 他 零 件 谍 须 改 副 ob 人 


二 -五 :年 十 一 有 五 日 s1001 





问 542 本 功 三 从 九 期 397 页 称 路 图 中 滤 交 部 份 所 用 之 固定 能 电器 ， 可 和 否 改 用 
星 和 颖 帮 称 式 者 ，( 因 据 本 证 三 知 干 二 期 559 页 计 电 波 储 电器 不 通 於 中 国 夏 
分 氟 候 ，) 其 数值 伍 耐 感 须 如 何 更 改 始 篇 最 当 9 


答 如 用 稀 质 铭 弛 者 当 然 更 佳 ， 其 储 电 量 照 售 ， 耐 压 狗 在 600 伏 脱 无 右 色 
可 o 全 寺 全 
杭 县 塘 楼 西 石 塘 陈 鼎 书 


间 543 所 自己 型 苏 定 三 回路 三 管 杰 一 架 。 乱 节 和 党 经济 计 ， 可 和 继 储 电器 用 亚 美 
3121 号 ， 三 回路 稼 图 用 26 号 洪 包 名 线 在 531-A 旋转 架 上 ， 和 欲 使 其 效力 
等 讼 3021 配 531 ， 其 次 级 蕊 级 再 生 巍 和 线 若干 圈 ， 请 详 示 篱 有 办 5 

答 初级 15 圈 ， 次 航 80 圈 ， 再 生 40 圈 o 

天 津 法 租 春 31 号 路 庆 油 里 6 号 邦 兆 仁 

间 544 嚼 入 有 二 管 收 各 楼 一 具 ， 可 用 在 一 百 
十 伏 鹏 之 电源 者 ( 交 沪 或 直 访 ) ， 但 做 不 电 
源 旭 乱 二 百 二 十 伏 腕 ， 故 却 人 和 欲 目 秽 二 百 





第 
二 十 伏 觅 一 一 一 百 十 伏 胶 降低 慨 压 络 ， 如 五 
何 缕 措 ， 请 胸 数 o 2 
签 -可 用 亚 美 3 号 砂 钢 片 琶 至 2.8 公分 厚 加 
， 用 28 号 洪 包 糠 敌 1870 圈 ， 在 中 心 引 遇 
一 个 分 头 ， 如 图 接 法 即 可 o 


武昌 小 东 门 温 斯 康 

问 545 请 问 输出 管 荷 阻 傈 在 多 少 低 遇 率 时 之 混合 阻力 ， 所 用 之 混合 阻力 谍 规 
定 者 相差 数 倍 时 音量 理 质 有 无 妨害 ， 如 何 身 一 输出 伙 压 器 在 低 遇 率 带 内 、 
有 同等 之 混合 阻力 以 供 五 极 管 之 应 用 ， 匠 人 简 2000 欧姆 或 4000 欧姆 者 是 否 . 
直流 阻力 ， 旭 混合 阻力 有 多 少 ， 请 公 伤 1009 扬 声 器 之 安全 电文 及 混合 阻力 
以 便 参 若 o 

答 .普通 常 以 100 过 波 乱 标准 o 荷 负 阻力 如 相差 过 下 。 则 办 出 不 大 。 如 荷 
负 阻 力 恰 等 让 趴 空 管 之 内 阻 ， 较 出 路 最大， 但 易 失 芙 o 用 讼 普通 五 宝 管 如 
刀 , 双 鹤 之 洁 丛 ， 贡 和 初 煌 之 沪 全 遂 力 多 熙 在 NA 坎 粒 堪布 = 莫 筑 之 证 为 
傈 指 混合 阻力 。 1009 狗 可 通过 三 四 十 绥 表 配 查 力 需 4000 欧姆 

广州 杨 问 第 


问 546 设 用 6F7;43,25Z5 作 一 收音 机 ， 要 其 收 程 这 ， 而 声音 宏 者 有 何 义 路 戎 
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1002 第 四 和 具 第 女 一 其 


区 on 
人 aiartelmereoire 
介 帮 之 ， 若 25Z5 作 征 波 整 流 时 ， 其 直流 办 出 约 供 葵 否 ， 又 倍 压 时 如 何 。 
若 以 6FY 作 高 放 及 检 波 ，43 作 低 放 ， 阻 力 配合 低 遇 这 放大 ，252Z5 年 波束 
流 ， 而 过 平 盖 式 者 ， 其 效力 能 述 之 否 ， 上 间 务 新 详细 刊 覆 o 
和 可 用 6F7 之 五 极 部 作 高 放 ， 三 极 部 作 再 生 式 检 波 ， 再 以 6F7 之 五 极 部 
作 来 槛 式 低 放 ，43 作 输 出 ，252Z5 作 整 流 ， 其 穆 路 可 肉 半 本 刊 第 四 泡 十 五 
期 之 参考 栏 o 著 照 来 问 所 述 ， 则 成 精 较 戏 o 
杭州 柳 翠 井 巷 37 号 张 志 芳 
问 547 鄙人 自 购 劣 货 交 访 四 管 机 ， 已 有 三 月 依 ， 当 时 我 不 知 劣 货 ， 和 后 友人 告 
我 是 劣 货 ， 而 者 劣 货 可 收 各 处 狗 二 十 依 家 ， 而 选择 性 极 恶 ， 理 今 想 自 拒 一 
泪 疲 器 ， 不 知 在 何 入 板 上 ， 用 何 号 稼 ， 缕 六 圈 ， 而 能 把 .XGOD 的 二 千 无 
特 电 力 泪 清 ， 可 收 其 他 电 训 ， 不 致 有 二 电台 混合 之 发 生 。 
答 贯 杰 稣 是 劣 货 ， 可 素 之 ， 另 购 上 等 货 可 也 。o 
爪哇 吧 城 早 市 街 永 记 公司 张江 杨 
问 548 兹 附 上 二 管 机 穆 路 一 张 ， 各 件 之 连接 以 及 各 储 电 器 与 雷 阻 等 之 数值 有 
扰 错 误 ， 乱 其 床 不 能 收 十 四 公 哩 以 外 的 电波 ， 请 在 本 车 常 训 问 答 栏 复 答 o 
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号 汪 | 
sc 
于 
多 谷 过 全 
人 二 A- 全 了 十 
C .00025 C2 .00025 R1 R2 30 欧姆 RN 
Cl .00022 R 2 MEG 
答 “来 图 扰 误 ，R2 可 取 去 ， 再 将 乙 志 加 至 45 伏 腊 ，C 断路 试 芝 o 否 旭 或 
傈 遇 牵 不 合 所 致 ， 可 增加 与 减少 LI 之 圈 数 试 之 。 


广州 市 第 八 甫 水 脚 19 号 张 友 司 


冰 549 艾 有 Pilot 401 号 及 399 号 伙 压 器 二 只 ， 399 号 之 琶 压 中 中 推 摘 式 术 大 
) 惟 401 号 之 继 压 器 因 不知 其 称 路 及 用 法 ， 勿 大 网 数 是 感 9 
也 五 年 十 一 月 五 日 1003 





答 401 号 是 推 挽 航 输出 籽 压 器 

广州 市 石 牌 中 山大 学 工学 院 共 树 天 

册 550 本 证 三 知 八 期 345 : 摧 沈 会 周 君 之 直流 二 管 机 中 ) 工 3 工 4 工 5 换 乱 亚 美 

581 号 三 同 路 和 圈 效能 有 扰 释 脖 o 又 不 用 扬声器 用 邓 简 ， 鼓 名 路 肉 如 何 更 
改 o 双 LIL2 同 乱用 558 蛛 移 板 缕 之， 其 相隔 距离 狗 多 少 ，19 号 管 乙 电 改 
篇 90 伏 腊 ， 旭 34 管 乙 电 有 应 需 多 少 ， 甚 成绩 有 扰 题 明 释 球 o 和 


答 3 直 4L5 换 用 亚 美 531 号 后 效能 无 炙 脖 ， 换 用 珠 简 ， 其 接 法 与 用 揭 声 

器 同 。 LI IL2 相距 狗 10 公 厘 ， 34 号 之 乙 电 亦 可 用 90 伏 脱 ， 成 续 因 屏 压 
鱼 动 故 亦 略 丢 o 

松江 北 门 世家 桥 覃 胡 

问 551 如 发 计 一 中 凋 先导 器 .(175 区. C， ) 村 国 必 二 汪 )《〈 坪 
入 圈 所 冰 联 之 两 储 电器 容量 均 相 等 ) ， 可 否 照 “ 久 圈 之 实用 设 允 计 ”一 部 敌 下 


)〔〈 通 率 用 175 K. C. ， 储 电器 用 .0005 固定 储 电器 ) ， 因 175 K. C. 需 一 定 
?” 改 用 固定 储 电 避 可 和 否 9 如 照 “ 少 圈 之 实用 设计 ” 一 羡 所 上 二 
器 ， 能 合 实用 否 ， 望 需 群 示 o 
扩 3 中 遇 入 圈 之 初 欢 狼 入 圈 及 储 电 器 是 相同 的 ， 可 有 照 多 圈 实用 之 襄 计 秋 
筑 ， 包 电 器 如 用 固定 式 旭 校准 很 不 便 ， 以 用 亚 美 852 号 可 调整 式 者 篱 佳 o 
过 栋 鼻 成 的 中 凋 狼 压 器 效率 很 好 ， 很 人 台 审 用 ， 惟 估 地 稍 大 耳 o 
里 茹 车 站 路 946 弄 22 号 陆 平 


问 552 区 有 秋 歌 89F 六 管 楼 一座， 用 七 月 ， 和 从 未 损坏 ， 暑 假 内 停 用 十 日 合并 

合 ， 划 和 印 全 搬 ， 而 站 空 管 全 亮 ， 扬 声 器 内 有 浴 涝 之 交流 声 ， 和 后 关 开 再 三 ， 
罗 声 始 作 ， 届 前 拒 遇 ， 惟 初 汐 时 日 华泰 至 富 星 段 内 ， 不 能 收 得 ( 攻 泰 , 富 星 
在 收 得 之 内 ) ， 隔 数 分 甸 始 复 蘑 枫 ， 现在 ， 倘 隔 一 日 再 并 ， 仍 须 如 前 法 泡 

腹 ， 始 可 照 贡 收音 ， 指 示 原 故 o 

答 下 傈 电 耻 储 电 絮 将 毁 之 现象 。 


开封 数 育 馆 街 黄河 水 利 委员 会 测 糙 组 转 李 宏 鲁 

问 553 余 现 玫 的 乃 是 亚 美 图 说 目 全 上 的 一 架 38 号 强力 来 复 却 ， 在 开封 能 以 
中 央 ， 日 本 一 一 处 及 东山 吞 均 能 在 蓝 简 中 很 稳 ， 本 坊 捞 声 器 中 很 区 ， 可 莫 三 
区 外 ， 中 央 亦 可 放 描 声 器 ， 余 想 再 照 图 说 目录 上 改装 最 新 站 流 两 管 机 ， ; 未 
知 能 收 河北 及 上 海 ， 人 > 要 收 扰 锡 需 玫 
管 : 0 

符 如 环境 优良 ， "或 可 收 上 海 百 元 特 以 上 之 电台 ， C 电 不 可 省， 要 收 玫 名 可 
再 加 一 般 高 放 虽 RS 

EPEIROERITTIEERIRSTTTTZTTREETREESTIIEEESNIEIEEESOIREIEEEEEEEEERDTIEETEETT SEESIETEETEEREESESRITLOTTTT TICEESCOGEITIEECIEREEIDEEEID 

1004 第 四 和 爷 第 沿 一 期 
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次 南 市 南 关 小 青 蚀 街 13 号 到 可 泰 


间 554 ， 。 现 有 两 管 短波 机 一 具 ，_80 检 波 -30 低 放 ， 现 在 想 在 检 波 管 前 用 Bonad 
34 中空 管 作 一 般 不 调整 式 高 放 ， 不 知 能 否 长 短波 委 收 ， 调节 储 电器 短 32 
号 。 能 否 收 欧美 ， 刘 理 如 何 。 


答 如 用 播 太 式 粮 圈 ， 可 包括 仅 部 长 短波 之 电大 可 收 欧美 各 强力 短波 雷 
0 





问 555 MA 表 ， 
内 部 如 何 构造 
” 和 折 的 稼 路 细 
样 ， 囊 面 的 久 
篇 AWG 多 少 
号 o 


答 电 瀛 表 傈 
由 一 只 活动 入 
图 雹 从 稼 碳 饶 
之 中 而 成 ， 见 
图 一 。 其 久 路 
见 图 二 o 用 久 
不 一 定 o 


(第 五 五 五 癌 ) 图 一 


第 
人 
五 
五 
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苘 二 
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问 556。 、 在 交流 收音 机 中 ， 多 少 欧 姆 的 电阻 ， 能 阻止 一 伏 脱 的 电压 。 痰 质 电 阻 
与 称 米 电阻 ， 折 的 效用 是 否 一 样 @ 其 空 管内 阻 是 指 何 而 言 o 





站 五 :第 ?十 一 有 元 -日 :1665 


中， 全 亚 镶 


答 - 须 视 电 访 而 定 ， 例 如 电流 篱 一 胡 配 时 ， 则 一 欧姆 的 电阻 可 降低 一 伏 腕 
的 志 月 类 质 志 本 奥 称 生 电 轩 的 效用 相同 其 空 管内 阻 傈 指 具 空 管 检 屏 从 
间 的 阻力 。- 

上 海 白 克 路 65 号 吴 其 昌 


间 557 。，， 鄙 入 自 措 超 外 差 式 交 流 收音 机 一 架 ， 高 放 用 58 ， 振 温 及 检 波 用 2A7 

, 中 遇 放 大 两 炎 用 58,57 ， 强 放 用 2A5 ， 谣 但 其 大 ， 惜 电台 不 能 隔 清 ， 
想 傈 中 过 波 未 能 天 节 通 宜 ， 烦 请 告知 如 何 调节 方 需 完善 ， 兆 度 镁 称 。 (让 

:鄙人 用 振 强 器 调节 ) 

答 可 先 将 振 疆 器 旋 至 所 用 之 中 间 过 率 上 而 接 在 2A7 之 桶 极 铀 帽 及 接地 之 
间 ， 然 后 校 整 中 过 沟 压 器 之 储 电 器 至 壤 出 最 大 需 止 。 再 将 振 强 器 旋 平 各 广 
播 遇 率 上 而 接 於 天 地 称 之 间 ， 以 整 热 整 储 电 器 及 补 俩 储 电 器 。 

广州 市 惠 爱 路 琢 于 煌 

问 558 何以 五 极 强 力 软 出 管 的 剧 权 电 压 高 过 屏 极 电压 时 ， 不 会 发 生 不 良 的 现 
象 。 


管 强力 管 的 尽 橘 极 志 味 ， 所 以 电感 朗 使 高 一 点 ， 大 部 份 的 电子 仍 能 穿 过 
迟 橘 极 ， 而 不 致 靶 其 吸收 。 因此 峡 橘 极 的 电压 高 一 点 ， 反 能 才 助 屏 极 吸收 
电子 。 同 时 因 乱 在 屋 柱 极 奥 屏 极 之 问 还 有 一 个 抑制 枯 ， 所 以 屏 极 上 的 二 次 
发 射电 子 ， 不 致 被 峡 枉 极 吸 去 ， 人 


之 结果 。 
问 559 何 蕊 收 长 越 短 的 无 根 电 波 ， 透 入 海 氏 层 越 深 o 
答 因 息 故 长 合 短 ， 旭 穿 透 力 合 强 ， 去 详 亲 短 释 攻 青 从 并 ”的 烷 电学 初 阶 ” 第 
2 


疝 560 电子 绸 生 ( 如 本 证 $_ 乱 第 廿 四 期 1204 页 第 作 圆 )， ” 有 没有 别 的 名 称 ， 釉 
> 的 作用 的 原理 如 何 ， 绪 较 其 他 再 生 式 的 优 劣 如 何 。 


答 ， 电子 再 生 扰 其 他 名 称 ， 其 原理 傈 藉 电 子 配合 而 产生 再 生 作 用 。 此 种 再 
生 式 在 调节 方面 比较 稳定 o 

问 561 A.F.C.(〈 低 通 率 扼 制 称 圈 ) 何 以 通过 直流 时 ， 和 抽 的 诸 壮 率 便 大 沽 " 

答 因 篱 直流 磁场 是 不 释 的 ， 所 以 交流 破 场 的 猿 动 被 其 减弱 o 
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育 促 进 依 上 海 亚 美 公司 


合 辩 


国 萎 传 悄 会 电 傅 部 


中 华 民 国 念 五 年 第 四 卷 第 二 十 一 期 国 放言 


本 


每 星期 二 ; 二) 四 ,天下 午 四 时 四 十 五 共 
在 上 海 广播 乡 棍 电 人 宫 教 授 





动 物 界 
”动物 是 什么 ? ”地 下 疏 的 ， 蹦 的 ， 是 些 什 么 动物 ? 
入 动物 是 有 生命 ， 有 知觉 ， 能 细 和 人 有 各 种 的 虫 o 
自由 有 运动 的 东西 * 什 床 虫 会 聆 ? 
”世界 上 有 些 什 么 动物 ? 入 册 虹 ， 由 明 ， 都 是 会 个 的 o 
从 种 类 多 得 很 o 有 空中 和 飞 的 ， 有 * 什么 虫 会 蹦 ? 
地 下 走 的 ， 有 地 下 座 的 ， 蹦 的 信里 早 兄 ， 遇 师兄 ， 屹 蓝 ， 
”有 水 台 浮 的 。 是 售 蹦 的 o 





* 容 中 飞 的 ， 是 些 什么 动物 ? 
和 有 各 种 的 筷 ， 各 种 的 屎 虫 o 
* 有 些 什么 常见 的 饲 ? 
入 像 喜 移 ， 老 稀 ， 都 是 常见 的 。 
* 有 些 什么 常见 的 匀 虫 ? 
入 像 蝴蝶 儿 ， 若 曙 就 是 。 


* 地下 走 的 ， 是 些 什么 吉 物 ? 
和 A 有 家 的 ， 野 的 各 种 的 默 。 
*# 哪些 二 是 家 的 ? 
和信 犹 吐 ， 狐 哇 ， 都 是 家 的 o 
* 哪些 蒜 是 野 的 ? 
和 野猫 哇 ， 老虎 哇 ， 都 是 野 的 


ee 








To 


* 水 庄 浮 的 ， 是 些 什 么 动物 ? 

和 人 有 各 征 的 急 ， 各 种 的 水 虫 o 
* 有 些 什么 银 ? 

和 有 鲤鱼 ， 有 鳃 刍 o 
* .有 些 什 么 水 虫 ? 

人 有 昭 米 ， 有 时 晤 o 


MA 





* 除了 过 些 动物 之 外 ， 有 什么 特别 动 
物 疫 有 ? 
人 特别 动物 吗 之 … 有 ， 就 是 人 


O 
”人 怎 麻 算是 特别 动物 ? 
入 人 是 万 物 之 去 ， 超出 一 切 动 物 
之 上 ， 可 以 算是 特别 动物 o 


世 演 年 士 一 月 五 日 


ee 
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每 册 国 通 二 角 五 分 外埠 酌 如 有 运 弗 
预定 全 年 廿 四 期 ” 国 种 五 元 二 角 
祯 定 中 年 十 二 期 国名 二 元 信 角 
寄 费 本 填 每 期 一 分 外 堆 每 期 二 分 
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电话 一 二 三 三 四 
印刷 者 利 旬 用 二 所 | 区 价 
人 


电话 四 三 一 一 五 号 


xxxss2 本 外 埠 经 售 处 请 雁 阅 节目 栏 
广 汪 十 二 从 性 
封底 外 全 页 (130X200 公 厘 ) 每 期 国名 四 十 五 元 由 苗 目 关内 全 页 (130x200 公 厘 ) 每 期 恒通 计 二 元 
2 
二 





封面 内 全 贝 (130x200 公 厘 ) 每 期 国 带 四 十 元 节目 椭 内 小 格 (45X65 公 尾 ) 每 期 习 种 四 元 中 
封面 内 个 页 (130X100 公 悍 ) 每 期 国 种 廿 五 元 电 襄 表 旁 全 格 (25Xx200 公 悍 ) 每 期 国 促 十 二 元 
. 封 广内 全 页 (130x200 公 厘 ) 每 期 国 种 三 十 二 元 小 电 襄 表 旁 中 格 (25X 100 公有 悍 ) 每 期 国 种 七 元 
封底 内 中 页 (130 x 100 公 厘 ,每 期 国 种 十 作 元 节目 下 每 休 (15X70 公 厘 ) 等 期 国 币 四 元 


( 糖 较 下 版 及 套色 须 另 加 费 广告 费 请 先 惠 ) 


本 - 刊 投 入 俩 量 
( 工 ) 来 稿 不 论 自 撰 或 翻 各 ， 凡 内 容 符合 下 列 和 对 围 ， 均 所 区 迎 o， 
甲 介 狠 无 术 志 知识 ， 实 只 式 形 等 ，“ 乙 娄 多 试验 报告 及 各 种 楼 件 之 装 吐 方法 ， 
丙 收音 及 通信 成 业 报 告 ， 丁 介 攻 国内 外 染 父 消息 ， 肢 振 粮 电 新 并。 
( 2 ) 来 稿 如 傈 翻 镇， 应 将 原文 书 及 搓 数 注 明 ， 如 将 原 书 附 寄 则 更 佳 o 
( 3 ) 来 稿 字体 务 须 端 正 ， 句 束 行 间 酌 留 空 格 ， 如 有 腿 相 问 ， 请 将 照相 片 或 原画 寄 下 ， 多 
便 括 版 ， 如 有 附 图 ， 偿 怖 用 墨水 给 清 。 
(4 ) 稿 未 请 圭 姓 名 地 址 以 便 通 信 o 
(5 ) “ 收 到 之 稿件 ， 不 脸 登 载 奥 否 ， 桥 不 退 问 ， 但 预先 声明 将 附 客 季 票 者 ， 不 在 此 例 
(6 ) 来 稿 登 出 后 隔 期 到 一。 收音 成 精 报 告 ， 则 失 父 载 之 未 喜 二 份 。 
(7) “来稿 烃 登 载 合 ， 其 出 版 权 入 本 厅 诗 所 有 。 
《7 8 ) “本 炉 辑 部 有 增 出 来 稿 之 权 。 
收 稿 碟 上 海江 西 路 三 二 三 号 可 美人 司 中 国 拓 入 电筒 要 部 
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皆 用 
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计 导 过 加 二 
南 4 所 加 
市 PIT 二 完 国 
。 机 储 订 
志 
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荐 六 
让 还 小 忠 玫 寻 可 眉 
苑 开元 渤 向 霸 和 灶 戏 


人 信人 人 信人 信人 人 全 全 人 你 久久 全 人 人 个 信 你 全 全 全 信 全 全 全 全 全 人 全 人 人 和信 全 全 信人 人 人 全 人 人 人 全 全 信 全 全 信人 人 人 信人 信人 全 信人 信人 信人 人 信人 人 信人 信义 人 信人 人 你 人 人 人 人 信人 4 人 24 和 T 入 4 


向 钢 


芋 估 收音 机 或 扬 声 葵 面板 上 之 用 。 旋 做 公司 向 国 
凑 网 褒 所 定 织 ， 人 金黄 色 图 和 案 化 和 纹 ， 文 雅美 家 。 


NO. 1002 

全 幅 冰 70 公 分 ( 狗 侣 英 太 2 时) SANERAARRAOTAOAETSAAANY 
每 三 十 公 耸 长 ( 狗 12 英 时 ) $0.45 RAR 和 关 SR 
每 一 公 尺 长 ( 狗 英 尽 3 了 3 时 )1.15 人 RCR 
RAR 

No. 1002-A 信人 全 

乍 幅 并 35 公 分 ( 葛 合 英尺 14 时 ) 宝生 AAA 

每 三 十 公 人 长 ( 葛 12 英 时 ) $0.25 记 关 并 交 人 区 全 


| 
收 壮 机 或 扬 琶 簿 用 


下 
下 


每 一 公 尺 长 (网 英 尽 3 明 3 时 ) 65 
上 海江 西 路 三 二 三 号 班 美股 和 份 有 限 公 司 管 


9499049000000 和 00 
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和 共 几 中 网 届 用 此 二 | 下 有 中 严 


二 -只 本 起 二 过 
和 几 油 AR 有 凌 中 小 要 11 亚 用 太 


ET 各 直人 如 








1 号 川 丰 总 名 本 看 到 尝 泉 敬 
迪 息 党 11 到 以 捍 弹 节 过 江 : 


式 了 


举 各 序 车 
守 
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各 和 需 疯 惰 
人 1 “性 
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合 
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会 合 合 命 命 儿 售 仿 合 合 全 四 坊 合 舍命 合 全 信 十 二 合 今 命 合作 合 合 合 全 合生 舍命 全 合作 全 个 分 命 分 全 各 全 条 才 合 夫人 作 合 售 全 仆仆 


舍命 铺 命 命 旬 命 儿 依 命 全 全 全 全 全 个 台 舍命 会 邹 外 全 国外 全 急 全 全 全 急 尖 二 全 全 全 全 命 雪 命 全 全 作 分 全 全 全 十 命 全 全 合作 全 合 今 全 会 售后 命 全 会合 全 分 合 命 全 舍命 全 合 合 全 合 全 全 全 命 全 全 全 全 全 全 全 全 


